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System 


Video 


Audio 


SPECIFICATIONS 


Signal system 
Recording system 
Luminance 

Color 


Inputs 


Outputs 


Horizontal resolution 


S/N 


Recording level control 


Tracks 
Inputs 


Outputs 


S/N 
Frequency response 


Dynamic range 
Recording level control 


NTSC color, EIA standards 

Rotary 2-head azimuth recording, VHS format 
FM recording 

Converted subcarrier direct recording 


VIDEO IN (BNC type) x 2 for a bridging connection 
1.0 Vp-p *35Vp-p, 75 ohms, unbalanced, sync 
negative 

S VIDEO IN (4-pin mini DIN) x 2 for a bridging 

connection 
Luminance: 1.0 Vp-p, 75 ohms, unbalanced 
Color: 0.286 Vp-p, 75 ohms, unbalanced 

VIDEO OUT (BNC type) x 1 
1.0 Vp-p +0.2 Vp-p, 75 ohms, unbalanced, sync 
negative 

S VIDEO OUT (4-pin mini DIN) x 1 
Luminance: 1.0 Vp-p, 75 ohms, unbalanced 
Color: 0.286 Vp-p, 75 ohms, unbalanced 

More than 240 TV lines (VHS) 

More than 400 TV lines (S-VHS) 

More than 45 dB (VHS) 

Automatic 


4 tracks (hi-fi: 2, normal: 2) 

AUDIO IN CH-1/L, CH-2/R (phono jack) xX 1 each 
~10 dBs (0 dBs = 0.775 V), 47 kilohms, unbalanced 

MIC (phone jack) x | 
-60 dBs (0 dBs = 0.775 V), 3 kilohms, unbalanced 

AUDIO OUT CH-I/L, CH-2/R (phono jack) x 1 each 
-10 dBs (0 dBs = 0.775 V) (47-kilohm load), 
unbalanced 

MONITOR OUT (phono jack) x ! 
-5 dBs (0 dBs = 0.775 V) (47-kilohm load), 
unbalanced 

More than 43 dB 

(with normal audio at 3% distortion) 

50 to 12,000 Hz (with normal audio) 

20 to 20,000 Hz (with hi-fi audio) 

More than 90 dB (with hi-fi audio) 

Limiter system 


’ 


Other functions 
Search Possible (still, 5 times normal speed in both forward 
and reverse directions) 
With SVRM-100: still or picture search with '/19 to 
10 times normal speed in both forward and reverse 


directions 
Tape transport 
Tape speed 33.35 mm/sec. 
Recording and playback time 
Approx. 120 minutes (with T-120) 
Fast forward and rewind time 
Within 2.5 minutes (with T-120) 
Usable tape Standard VHS tapes 
General 
Power requirements 120 V AC 10%, 50/60 Hz +10%, 0.6 A 
Power consumption 72 VA 
Operating position Horizontal 
Storage temperature -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) 
Operating temperature 5°C to 40°C (41°F to 104°F) 
Dimensions 270 x 132 X 366 mm (w/h/d) 


(10/4 X 5'/, X 14!/2 inches) 

not including projecting parts and controls 
Weight Approx. 10 kg (22 Ib 1 oz) 
Supplied accessories AC power cord (1) 

Operating instructions (1) 


Design and specifications are subject to change without notice. 


Optional accessories 
SVRM-100 Remote control unit (for the front REMOTE connector) 
SVAC-100 indicator unit 
SVBK-100 33-pin interface board 
SVBK-110 34-pin interface board (This board is included in SVO-9500MD4) 
SVBK-120 RS-232C interface board 
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: Serial No. 20001 and higher 
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VO-37; Y PROCESS, VIDEO OUTPUT PROCESS 


SVO-9500MD (J) : Serial No. 20151 and higher 
SVO-9500MD (UC) : Serial No. 21201 and higher 
| SVO-9500MD4 (UC): Serial No. 12201 and higher 
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SVO-9500MD (3) : Serial No. 20151 and higher 
SVO-9500MD (UC) : Serial No. 21201 and higher 
SVO-9500MD4 (UC): Seria! No. 12201 and higher 
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CNO02 ~~ HA Q22 A3 * Q333 C2 ® 
CN203 «6 Q30 Dl * Q334 B2 & 
CN206 0 «C1 Q31 O-l * 0335 C2 * 
CN207 = $1 Q32 DL 0336 C3 + rT 
cN208 «Hl Q4o Dl * Q337 C3 * | 
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D201 C5 * Qli4 K-2 * Q439 F3 Ai{ea= > 
0202 F-5 Q116 K-2 % Q440 F3 tha o mS ie CI 
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Qil Jel ® Q312 Ad & TP491 HL & 
Q12 Jel % Q313 A3 # TP492 G1 
Q13 ra Q3i4 B2 * 
gia K6 * Q320 0-2 % 7 SURFACE MOUNT TI 
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0123 gio2 9105 Q107 
DTALS4EK JOTCIAAEK 919, BTCI4AEK| OTCIAMER 
INVERTER DTCIASEK 
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Ps H 
1.201 SIECEA 204 9205 9206 9207 Muniaesdn : 
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° A B Cc D | E | F | G | 


il VO-37 (1/3) VO-37 (1/3) 
t e 243 
' 
fl i 
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SVO-9500MD4 (uc) #1105) 
= ato 20001 - 20150 | 10001 - 10350 
z 20001 - zag | 10001 - 10700 
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3 ante ar ( =a 7 2sC27126 —_25bz7126 BUFFER BUFFER 2SC2712G_26C2712G HTATSSEK OICI4geK | BUFFER 1ooKH 
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, vee gigi £134 NOR eae ae oT cop faz62 A291 | £248 apes) f REC REC 
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* mark; B SIDE mount } R349 G339 | CS) 
100K ul 
0) fa T raa9 tL C33 
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9313 1406 =) 118 BN aa 2827126 28€271 26 25C27126 2927126 NJM2234M NJM22344 ‘ | ast2ot20 agar iene 
ATCT AAEK CXB21 0500 20} taoah BUFFER BUFFER \ { £Q AMP 
i PB SW DIGITAL COMB FILTER 3 16 ot ie ae = + : & = eee a a ae _ a Cera eeee, 
H (AXEL) 4Ca Chis vase - a6 ages 17 ny a \ T Theo 
2 aa as20 ae FM io¥ ioe \ } 
6c] eta) : \ \ i 
7C] <42> % 12 1s 4 b : i 
= cae 0337 ice ! i 
6 i 2 408 fall ax | | — 
Ca LPF o> i : , : 
—Oo 7 7 i ‘ 
GNO : i 
rape stol9 1 iH 
2 5 8 L320 
caso | R355 A356 R363 A3g7 tLC3al Pears C385 saobesei pS j 
Th TERS F ae FY 5K at tox 7 199 rie eo Bony 180 ; 
a x ‘ : 
stesso 234 SS desadeas ago {cygzA\ ' 
C344 1 278 tx H 
10¥ on G ; 2 
RY310 b mares ! i 
: 
| 4 
\ 0342 9340 341 
= | grereseK OTCi4seK —-2503526N : 
: \=S-VHS SW —7% No VHS SW i 
cay &) OUT 211-18} CR 2/2). 212-18 
CR YG) OUT 211-17] CR (2/2), 212-17 
G@RV3I0;Y IN (B/A)| LEVEL 9326, 0327 0328 9329 930 93) 032 Q4! 
ea 29C27126 2SA1162G 25C27126 25A1162G 28C2712G 25C2712G —_2SC27126 2sCSizen 29C 126 
—s Se ——— "4 ——— 
Y €Q & AMP \—yY amp —“_ BUFFER NEE € MUTE 
+- Tas * — HiNTSC/L PAL OUT AP. 806-5 
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[! Dll E-4 
D101 KA 
D103 J3 * 
0201 C-5 x 
D202 F5 + 
D301 A-3 * 
£101 5:3 
E301 C-5 
] E401 G4 
FLIO1 G5 
FL201 G5 
FL301 C5 
FL302 cz 
C1 M-5 
Ic10 Fl 
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Q262 
Q301 
Q3n2 
Q304 
Q305 
Q306 
Q310 
Q311 
Q312 
Q313 
Q314 
Q320 
Q323 
Q@324 
Q326 
Q327 


Q328 0-3 * 
Q329 D2 * 
Q333 C-2 * 
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CN206 Cl Q32 Ol Q334 B2 # 
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ONZl1 (GS Qat Dl # 0336 C3% 3) 
f CN221 AG Qiol La * Q337 C3 % aya b mit |) 
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O10 B3 Q10s L3 * Q433 F-2 G bi 
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D101 Kae Qlil K3 & 0435 F3 ie 
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D201 C5 * Q113 KB % 9439 F3 whan Ga 
D202 P5ok Qll4 K.2 Q440 F-3 iv 
D301 A-3* Q116 K.2 * Q480 G3* 4 | 
Q118 K-2 Q481 G4 + | I 
E101 J3 Ql19. Kl = Q4B2aG <= | 
i E301 C5 9120 H.2 Q433 G3 * pias 
E401 G4 Qi21 Hed & aE Or |) co 
Qi22 H.3 * RV30 D-2 
FLIOL GS @123 K5 # RV1O1 «Ka 
FL201 G5 0124 Hl RV102.K-2 
FL301 C5 Q125 H2 & RV103. 0 K.3 
FL302.« «C2 Q126 H.2 RV104 = K.2 
0128 Hd * RVIO5 HL 
iCh M-5 Q130 2 RVIO06 4.2 
Ic10 a Q13l 42 RV107 Kl 
[| clol J3 0201 C5 * RV10B —-K.2 
€102 H3 Q203 D5 * RAVIO9—oL2 
C201 E-6 Q204 F.5 * RV202 «ES 
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9500MD (J) 


. 55 175), 131~6 | 203-5 | QUASI VB_IN |—- z + 
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i 55 (379). 131 3 LiS-VHS IN oa meee - ~ _ — CP) i 15 
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1.5% RN ie ee 08 6 vov 7 10K 
a 8 ee 
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CP, 504-4 | 2316? Y VIOFG) IN --— a a a a een = ——— —- oe } AN Sov 
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SV0-9500MD4 (UC): Serial No. 10001 and higher 


rw 


FEF , or GEESE Le. LPT 
om VB oat 2 ay - E . 


= sal al 


: | == 
ATTY ar t e- a3 ae, te 7S 
Lu os "a C695 Uz 3 
GA yey aeeo os “tty val 7 Eee ercc 4 
: | LY i | NY a = <aea: AN 
ac sigs BN | fl feces pies 
Ulelte be- Ky | 


i Oil a) é ‘oe ) | a 
r y nC i : So Ve ( 


(iaaseanenaanaae 1 elie Fae | Cia) 


Te A) 


- a a ee 


| AU-161 AU-161 | 


AU-161] (1.641-588-13) 


CN302 KA 0s Bas TPS At 
CN303.—L-4 QB 4 # TPS om 
CN307 C4 Q10 84 TP10 B-2 
CN308 B4 Qi2 C3 # TP11 B3 
CN309F-4 Qi3 C3 s TP12 B2 
CN3IO. F-4 Qi4 Al TP13 D-2 
CN311 E4 Qis BQ x TP201. 0 K-3 
Tes CN313. Hed Q201 Hl & TP202.K3 
CN314 D4 9203 Jj4 % TP203 4.3 
'D) CN315 K3 Q207 i * TP204 = }.2 
CN316 }-3 Q211 F3% TP205. J. 
Q212 FQ TP206 0 §-2 
: D2 A3* Q213 £3 # TP3Gl HG 
a | D5 Bd * Q303 Hed TP302 1.3 
—4 06 D4 # Q307 G2 * TP3203.o#H.3 
by fone Q312 Kl * TP304. 0 H2 
Da D2 * Q313 Ed & TP305 G2 
D201 Kl Q3i4 Fa * TP306 oH? 
D202 1.2% 403 Kl TPe402—oL-4 
: . ; D203 Jl Q404 Kl * TP403. 0 L4 
eS ( : id . p204 F3 0406 Ld 
: | ’ , ' Hy 0302 Hl # Q407 Kl 7401 L3 
| 4 u D303 Fa Q408 ul 
CSO 4 ; HIS 3 | D403 te Q4o9 Li + 
_ : 4 ; D404 Kl # Qala Hel # * mark: B SIDE mount 
= > : n : 0405 Kel Q416 Fd # 
‘ f wus tn \ : > a D406 Li + Q422 Fas 
= Se ee : : x 1 ; D410 Fa RV1 A3 
ae D411 Fa RV2 A3 
RV3 Bl 
El Bl RV4 Bl 
£2 Cl RV5 C1 
£3 D2 RV6 8.3 
E201 12 RV7 B3 
£202 Joa RVS B-4 
E301 H2 RVO 8.2 
£302 Ha RV10 fom 
af E401 La RV11 D3 
0 RV201 33 
/ pO Ful Ad RV 202 13 
FL2 C3 RV203. 13 
FL261 2 RV204 = j.2 
FL301 «G3 RV205 -L:2 
: RV301 -+H3 
} I| \Cl A2 * RV302 oH 
ty Ic2 C2 * RV303. «G3 
ty IC3 D4 RV304 He 
: 104 C4 RV305«L-2 
ics D-l * 
f 1C201 42 TPL A3 
0203 F-l TP2 A2 
e204 F.2 TP3 A.2 
< 10301 H2 TPa Bo 
’ iC303. «Et TP5 Al 
ae Ic304—s2 TPE A-l 
: 10401 Ga TP7 Bl 


AU-161/A — ASIDE 
1-641-588-1713 (1) 


—— 5} S$VO-9500MD : 
SVO-9500MD4 
svo-9500MDP 


NS Re» mer os we 


AU-161 AU-161 


AU-161; AFM PROCESS, NORMAL AUDIO PROCESS 
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i AU-161 (2/2) AU-161 (2/2) 
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a i 
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PB/EE REC MUTE ee LAU 
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Pt, fa) eens = - 
24 ote POWER + 
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RY204 R237 R287 | Hae A285 2 
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i 47% 22k 
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REC AMP REC_OUT t Mr #: KY, 154-5 
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MUTE CP, 502-1 
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4.7k 16¥ 
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AU-161; AFM PROCESS, 


NORMAL AUDIO PROCESS 


SVO-9500MD (J): Serial No. 10001 to 10310. 
SVO-9500MD (UC): Serial No. 10001 to 11620 
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AU-161 AU-161 


AU-161 (1-641-588-11) 
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CN303 La Q2z03 13 * TP302 2 
CN307 C-4 Q204 jl + TP303 «G3 
CN308 84 Q209 Li * TP304 G2 
CN309 G4 Q210 El TP305 G4 
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CN311 £4 Q212 F.3 % TP402K-4 
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he. tie = oe ah \ 7. RV203 4-2 
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f¢ FL201 K-4 RV301 «3 
FL301 La RV302 «G3 
RV303. G3 
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IC3 D4 
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i SVO-9500MD Q13 B3 * TP206 2 K-l 
13-72 13-7? 


[ AU-161 AU-161 
SURFACE MOUNT TYPE 
DIGHE/TRANSISTOR PIN LA 
(ODE RANSTS 


[i AU-161; AFM PROCESS, NORMAL AUDIO PROCESS oe Eee 


SVO-9500MD (J) =: Serial No. 10001 to 10310 
if SVO-9500MD (UC): Serial No. 10001 to 11620 
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. Va (« i ‘ a < - ro D410 G4 RV3 G1 
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: C301 12 TP6 Bel 
i 1C302 H.3 TP? 3-2 
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Ic401 G4 TP1O B2 
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AU-161 B SIDE gio Ad TP203. 0 }-2 
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13-74 13-74 
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AU-161 (1/2); AFM PROCESS 


SVO-9500MD (J) : Serial No. 10001 to 10310 

SVO-9500MD (UC): Serial No. 10001 to 11620 | 
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cp, 501-2 [309-8 [CH-2 AU LINE ING IN} 
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BEMON OUT/ Re 
MOD_ IN 

FLY C 
1. 3MHz ae a 
sie ty ds “MF (AFM CH~1) 
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@ TP203 (J-2) PB mode" @ TP206 (K-1) STOP (E-E) mode 
Part of 400 0 Hz : : ay ep abe 


~~ 0 Vde 


ae al 
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@ TP205 (J-4) PB mode 
Part of 400 ae a 
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STOP (E-E) mode: N-VHS 

REC mode: N-VHS 
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AU-161 (2/2); NORMAL AUDIO PROCESS 


SVO-9500MD (J) : Serial No. 10001 to 10310 


SVO-9500MD (UC): Serial No. 10001 to 11620 
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201 9201 R25! 1201 (274) 9203 1€201 &74) Ic202 
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ad 616-3 [315-3 [CH AYP HEAD OO] ae A ne LINE AMP C215 C) R221 FL201 
wn oib-4 [sis-z | chor RP HEAD —_| Power) |, oe PSR , 
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SVO-9500MD (J) =: Serial No. 20001 and higher 
SVO-9500MD (UC) : Serial No. 21201 and higher 
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SVO-9500MD (J) —: Serial No. 20001 and higher 
SVO-9500MD (UC) : Serial No. 21201 and higher 
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$S-49 (3/5) $S-49 (3/5) 


SS-49 (3/5); VIDEO/AUDIO SYSTEM CONTROL, 
DEW SENSE DETECT, 
CNR/VIDEO MEMORIES/INDICATE INTERFACE 


IC'9l 272) 
CXPB0b24 


Sv 
SYSTEM CONTROLLER I~ 


SVO-9500MD (J) Serial No. 20001 and higher 


SVO-9500MD (UC) : Serial No. 20001 and higher wu. noes PESO EEN , a ce . ae Peet atime 
(OPT{ON) RM, 551-7 114-5 LiOPTIGON SELECT2 IN i = i — a ee a a = wz = P12/PWM 


SVO-9500MD4 (UC): Serial No. 10001 and higher 


fOP TION) RM, S55 6 i496 Ci: OPTION SELECT) IN 


PAS/PPOS 


Ae. 803-4 [ 132-3 WeS-VHS BET IN —— 
HN. 655-3 LiVHS CASSETTE IN ae nee et it iy Seen i a % * el Shai Se a ee astis PC2Z/PPG'8 PAS/PPO4 
ae PA3/PPOS 
AU (2/2), 313-1 LiVHS CASSETTE OUT } PAZ/PPO2 
a 
@ CN134 pin 13 (E-9) STOP (E-E) mode 
cst001 
% PEW SENSOR ay 
4 _ 4 EW SENSOR (+) IN oo ~ ee ed nee Cees 
nwa 9 EW SENSOR (~) IN 
TPI21 5¥-2 is 
(HOURS METER RESET) 
R292 
47% cya 
—— 0 Vde 
5V 
130 913i a1 20 eae Bue 
2801623 2801623 2SC1423 E0558 Wied abe 
SYNC SELECT Tage Pe i 
vw 6/5). 710-17 [134-17] Hilt FIELO WRITE IN ee AN PGT/EXIN 
LiCAP FWD BET ~ PI4/INTI 


@ CN131 pin 1 (L-4) STOP (E-E) mode ! \—- DEW SENSE BETECT ———% 


LF eran} 
oO 


PG4/SYNCO 


VM (4/5), 716-13 


CNR _SYNC_IN 


Pus 


vo.u/3), 203-10 [T3i-1 | COMPOSITE SYNC IN] 
(OPTION AM. 552-1 [110-12] COMPOSITE SYNC) OUT 


(OPTION) RM SS2-2 | 110-11 | COMPOSITE SYNC (G) OUT 


PF7/ANI1 


Measurement Condition 
S-VIDEO IN: SMPTE color bars 
STOP (E-E) mode: S-VHS 


cr. 563-1 [216-13] IN COME VIDEO O) IN 


cP, 503-2 IN COME VIDEO (G) IN 


134 
BTC) 44eK 
INVERT 


[rei Aer vieeo 00 IN | 


VM 1/5), 710-1 
VM U/S), 710-2 
NC 
NC 


We 
A256 
NM 
A299 A248 £249 
4.7% TN EMH 
Cbs 
“NM 


13-89 13-89 


iS-49 (3/5) 


$S-49 (3/5) 


1C101 (272) 
CXP80624 


SYSTEM CONTROLLER 


FULL ERASE ON 


PG4/SYNCO 


13-89 13-89 


122 
oN 


R248 $ R249 
iM NA 


AC1bs 
RM 


Pus 


SERIAL. INTERFACE 
ENABLE DEVICE DECODER 


R271 10% Riba tk 


ie > - rag! RM, 852-6 OPTION 
fais | ze Prive a AU 2/2), 311-1 
x 
Wo oe — Pi2/PWM Me {us-vns our [131-3 | vou7a, 203-8 
A227 1h ne 7 awe aks nee. Ago0 
R226 Ie 93 
Me — ne a FAS/PPOS 17 HiAU REC OUT 142-10] AU (2/2), 311-2 
—+ PC2/PPO18 FAS/PPOS a Lg 
sv nig sigs PA3/PPOR | — [ges |] av va, 3-7 
° 254812 254812 FAZ/PPOZ ~ _ HiFE ON OUT [ 132-5 | RP. 803-2 
C ay HiEP HEAD SEL OUT [| 132-1 | RP. 803-6 
maa 1 
: R211 
33 Tox 
B28) is re PHS 7 We LiREC STANDBY OUT va (1/2), 203-4 
PKO PHS Ate HsV18E0 MUTE OUT VO G73), 203-7 
ma vo (1/3), 205-6 
ates METER RESET) 5V-2 PH3 HiEE/LiPB OUT AUL/2, B14 
PH2 HiAU_EE QUT 142-9 | au (2/2, 311-3 
a, pu | aw evr, 81-8 
P1O/PCK PHo AU (2/2), 311-5 
sv 101 
130 120 ici 
2sci623  28c1623 28c1623 BC Lats sate aves pta7 ! 
SYNC SELECT 100K 63 
f PG7/EX11 
82 
PI4/INTI 
\-—— DEW SENSE fETECT ———“% 1 
1c114 
SN74HC138AN 
i 


LiRS SELECT 


R272 10K RI70 10 
Wr AM 


R273 10K 
RI71 Ik 
R220 Ik 
R238 tk 


Uiky SELECT ouT [111-2 | ky, 15°-8 


LiCNR SELECT QUT VM (4/5). 710-14 
LiQPTION SELECT OUT 


RM. SS1-1 (OPTION) 


CiviSS SELECT 


C SERIA CLOCK | CLOCK 


RIg8 1K 


14 RINT 100 


fg ae isan oe eh OC OUT out 


[1s rivz oo Pee nt 


("SERIAL BIN | BIN 


= 
ee ees 


CP, 503-8 
BATA OUT CP, 503-7 
7 STROBE OUT CP, 503-6 


CR (2/2). 213-3 
CR (2/2), 213-2 
CR (2/2). 213-2 


BURST INSERT OUT 


9134 11s 
OIC144EK MC14094BCP 
INVERT INTERFACE 


ee 


NC 
NC 


HiLINE/L:S OUT | 131-9 | vo (2/3), 203-2 
Li€Blt ON OUT |[ 131-2 | vou7H, 203-9 


SS-49 (3/5) 


1-641-575-14, 15 (2) 

SVO-9500MD (J) —: #20001- 
SVO-9500MD (UC) *: #20001- 
SVO-9500MD4 (UC) : #10001- 


Board Layout....Pages 13-78 to 13-84 


SS-49 (3/5) 


nN 


5 


SS-49 (4/5), DUS-534 SS-49 (4/5), DUS-534 


DUS-534; VISS CONTROL, CTL HEAD AMP. 
$S-49 (4/5) 


S$VO-9500MD (J) Serial No. 20001 and higher 
SVO-9500MD (UC) : Serial No. 20001 and higher 
SVO-9500MD4 (UC): Serial No. 10001 and higher 


| fo OM REC APR SW N 
9502 9500 1eS01 9503 
TCT 44EK 2SK10SA MC 14066BCP ATCI4SEK 
REC SW 2 : a a a 


cnigsr | DUS-534 


1-643-973-12, 13 (1) 


CTL+5V 
fe) 
R514 
22k 
a503, 
C506 
47006 


cst Or) 


1c502 
MC68HCO5P7BSC4020478 


VISS_ CONTROL 


SV 


1¢500 
M52435P 


CTL REC/PB AMP 


9515 9501 
OTC144EK 2801623 
CTL REC MUTE AMP 


! 

I 

| CTLESY 
6 

| 

t 

| 


QS 


WR+ 


107-1 CTL HEAO (Y) ae CTL HEAO (Y) nae 


CTL AH. 618-1 
HEA® AH, 618-2 


CTL HEAD (XD CTL HEAD ) A520 2 A521 
ase |; 2k Fe VIREC.CTL 18 
CTL _HEAO G) CTL_ HEA (G) AMP 1 - wR 


= {Hine IN aii-s | 
_— ata LiviSS SELECT IN 
HINT/LIPAL | sio-1 } 


HC CONT2 


AMPI+/AWR- CAP. 


HC CONTS 15S 


AMP Sw3 


PC? PA3 
\ ndseoa | Paz 
7 
He coh Pai 
PAO 
AMP2+ AMP3- TPS00 502 
iNM 
RESET pb 
22 
AMP2 AMP3+ (PB CTL an Ba 
i] R505 RAS04 
10K, 47s CTL TRG 21 
SW2 AMP 4 Hr 
REC/P 
VREF © SCH2IN EE a 
CTL+SV 
REC/P 19 
Veo SCH20UT SERIAL CLOCK 
! $502, SERIAL DIN IN _ 
SERIAL SOUT OUT sane paps sere Matapestat 
R525 
22k TF vo CTL 
| da 
7 CONVERTERS 
HiCTL REC MUTE HiCTL REC MUTE IN Sen ee oro 5 if504 /b) EEN A 1278) 
agze : H SN7GHCTGAN SNTAHCTAAN 
hk t Fi 3 
145 REC _ETL_IN — a = é : a + Pape it 
0509 B504 eee denged I ean 
! 282785 2501623 ic j cs 
wee ay) REG CTL +5. crusv basge | INVERT | & 
; ts : 
819-6 ie asog + — — -——— { PB CTL GUT ce ees ace 
5/5 REG S.9V Joe 810-3 5.9¥_IN Rae AGES) |) 9504, 
Sv R564 ner Gee one ae 
0 Tk 
iS av SVv_IN ! 
I eet £500 csge > 
S/S GND = GNO (B) NM oy cass E334, 
16¥ 16¥ : 1 10504 3/6) 
O SN74HCT4AN 
SERVO CTL OUT é 
10-7 GNO Zz 
i | 
| 
| LiCAP FW BET ae a Sins Sareteaen Seee i 


[J SS-49 (4/5), DUS-534 $S-49 (4/5), DUS-534 | 
D TP500 [DUS-534 (C-1) ] PB mode 2) CN116 pin 11 (L-1) PB mode Measurement Condition 
“ar ypayel Fs | its seere oe PB mode: KRV-45HNS or KRV-51HN 1 
a FB Psd EL est ae Heme | ~ = 
a Yat ag pel 
BRS . ‘4 sfisreee tiesto — 0 Vide tel eee dg Vide 
1 Be Set oe) Ee ee posit me eee ee 
= i: —} ‘ . —- F . 
wtf oP be ET i [ (LE be T 
q | i meee y eee es ae 
! 
| 2 
fl . 
3 | . ——— a i 
i B ——$—<$$_—_—_-/ {| 
mala : | 
Ba 
geet 
DUS-534 — A SIDE -— 
1-643-973-11. 12, 13 {1} 
SsVO-9500MD 
|) Ect = Z A SVO-9500MD4 3 
: - 2 rai! Sk = \ SVO-9500MDP 
ne eoedecr 
i ANALOG SWITCH — 
fl , p42 2 se ) | 
4 
7 CONVERTERS 
[| LES04 vel = FESO 1274) 27h eee “OS 
SN? SHC | AAN SN74SHOT AAN C504 7g) as | 
* SNP SHC 1 4AM = 
CONVERTER 
| | Qo’ Tap) & 
[| or | mt . ° . . . ° « * > > . > ° = * ) oo 
RO 
(] na an vara h + i Le . 
2. = 33 — B Ch Gur T| te Sos-s SOA Sa 
— | Spt 0G J = : ee i de. rT) 
Atte 3 PB CTL OU A | AA SS1-8 PT LON om | 
| 
“hee . 
i SS-49 (4/5) SURFACE MOUNT TYPE 
BIGHE/TRANSISTOR PIN LAYOUTS 
Tl mils Ve f ae) 1-641-575-14, 15 (1) atone TRANS! STOR 
Yao SVO-9500MD (J): ¢20001- DUS-534 — B SIDE — 
LU SVO-9500MD (UC) : #20001- 1-643-973-1171, 12, 13 (1) 
SVO-3500MD4 (UC) : 4 10001- SVO-9500MD 
SVO-9500MD4 
Board Layout....Pages 13-78 to 13-84 SVO0-9500MDP 
[; 13-91 13=91 
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S$S-49 (5/5); CAPSTAN FG AMP. 


POWER BLOCK 


SVO-9500MD (J) 


Serial No. 20001 and higher 
SVO-9500MD (UC) : Serial No. 20001 and higher 
SVO-9500MD4 (UC): Serial No. 10001 and higher 


B1: AMON DUABBIARSHAMIET ohm 
(LBSARACT. tho TM shins 
FREOB Me Ho TKS, 


NOTE: 
The A\ -marked components are critical to sefety. 
Replace only with same components as specified. 


BR-176, 631-3 CAPSTAN FG @) 


OR-176, 631-2 | 101-27 


CAPSTAN FG GNO oT}, 


OR-174 631-1 


101-28 CAPSTAN FG (A) IN 


Sv 
: 


cap F/R COM 


SS-49 (5/5) 


$S-49 (5/5) 


——— CAPSTAN FG AMP —————————- 


1C513 (1/2) 4 
NJN290500 


= ee 
CAPSTAN £6 (3) | eC. 302-11 


CaP ERR a 


FG SV QUT 
SERVO ABS OUT 


STOP SERVO ERROR OUT 


CAPSTAN FG (A) OUT 


GNO OUT 


CNO02 :NM 


H:STOP SERVO ON 


10506 (4/4) 1C506 3/4) ! 
NC14070BCP MC14070BCP 
BUFFER BUFFER 
1 i2. ss R577 
il CAPSTAN FG (B) OUT [111-10] RM. 552-3 (OPTION) 
Sv 
| 
r— 
@ AV503;CAPSTAN FG ass i wok 112-1 | NC 
= 53 08> mus CAPSTAN FG (A) OUT 112-2 NC 
1€509 (2/2) 1505 (2/2) 4C14013BCP MC14070BCP 7 1 * Pree 
NUM45608 NIM4S608 CAPSTAN FWO DET BUFFER CNIT2 :NM . 
7 nz @C, 902-9 
Ly 
5 508 : LiCAPSTAN FWO OUT AM. 551-11 (OPTION) 
| 
- 
LiCAP FwWO OET 
(Tiitar Fv oer [ey ac. 902-0 [= 
10510 
MC14053BCP 
ANALOG SWITCH OC, 902-7 [ 1 
@ RVSO0;CAPSTAN FG (A) | 
ac, 902-6 [ 1 
7 io 10506 1174) 
HC14070BCP 
H1R CONT | 
> 
Zod 
i 
| 1 
a ac, 902-5 : 
. 1 
fo OCAPSTAN FG AMP CAPSTAN STOP SERVO ——-——~ 
10593 (172) 1€513 (2/2) asce 10514 (172) 1514 2/2) 
NJH45600 NJM290380 25K523 —-NUM49608 NIM45600 eee Cee 
4 | ac, 902-4 J 1 
nuMBP OSA 
Fessy Retoy REG FG +5V 
lev 
i 
cs ee: 
so a aan aes yee a7* 1 
ah BP 
° es 
h POSS fy oc, 902-3 | 1 
; Ee ? 
me 2 es reas 1/5 
Rysoe 1 \ | 
FG+SV ay nes _| an 
R558 R559 
Vie oe 
> 
eres) ! at. go2-2 [5c 
aso7 as10 
ac, 902-1 [ic 
sv 
” 
”n 
a \ | 
0516 
@ AVSO2;CAPSTAN STOP SERVO ERROR 
9516 507 9510 1508 (2/2) 
DICT A4eK DICT4SEK DICT 44EK MC14013BCP 
Na STOR SERVO SW t 7 
. 
D E F G H 


i SS-49 (5/5) SS-49 (5/5) 
Hl TP103 (K-9) PB mode 
pe = ie ae bee ' 1 
i 
E Te ac. 902-11 [oo [eS IN id Ree TOUT cP, 508-5 : 
j REG 7¥ QUT VM 1/5), 710-7 2 
] H ‘ REG 7¥ OUT YM (1/5), 710-8 tL. 
: 1 *B REG 7¥ OUT RM 552-7 (OPTION) 
H N 
‘ iN 
i RM. 552-3 OPTION) ' oN 
— R176, 681-5 
‘ : REG 12¥ OUT 150-3 | YO (3/3). 201-4 2 
' ' 
yO./5), 201-5 
NC i ' REG 12¥ OUT 140-5 | AU (1/2), 313-3 
NC ‘ » REG 12¥ OUT 140-6 AU (172), 313-2 
NC | voo-2] REG 12V IN _—i| REG 12¥ OUT RM, 552-9 (OPTION) 
ac. 902-10 REG 12¥ OUT ym (5/5), 710-3 
ac, 902-9 REG 12¥ OUT VM (S/S). 710-4 
a RM. 551-11 (OPTION) 
Oc. 902-8 GNB (a) au (1/2), 513-7 
AU 1/2), 313-6 
@ TP504 (K-9) 
i OC. 902-7 VO (3/3), 201-2 { Maly 
VO G3). 201-1 "4 
VM iS/5). 710-5 i 
l VM (G/5), 710-6 
OC. 902-6 GNB (SS) KY, 151-4 
cP. 503-4 3 
101-22 | OR-176 631-7 YH 1/5). 710-10 
YH 1/5), 710-12 
SVO-9500M9 (UC) S/N 2000! TO 21200 RM 552~10 (OPTION) 
B SVO-9500mMN4 (UC) S/N 10001 TO 12200 RK, 552-12 (OPTION 
| 
| | 
@ TP505 (K-9) PB mode —— 
5 i] oC, 902-5 REG 5.9V IN ” REG S.9¥ OUT 140-4 | AU (72), 353-4 Pee ee eee eAY é igs Sat 
pie REG 5.9¥ OUT [iio-2 | Am 552-71 (OPTION ‘ad anv 
ary REG S.9V Vs 
iy REG S.9V 4/5 ! 
! OC, 902-4 . + VO (3/3), 201-6 
REG SY QUT YO (3/3), 201-5 
REG SV OUT 149-3 | au (1/2). 313-5 
REG SV CUT TI7-4 KY, 157-4 
I 4 
REG S.3V 75 
il | LY AEG 5.3¥ ws) | 
9c. 902-3 100-¢ | GNO (M) BR-176. 631-16 
OR-176. 65-13 
OR-176. 63; -'2 
l KY, 151-3 
eat Re, 952-8 (OPTION) 
Measurement Condition — 
ora PB mode: KRV-45HNS or KRV-S1HN 
1 Oc. 902-2 REG 12¥ DR-174 &3)-17 
Lotecee ou T2¥ @ OUT OR-176. 651-10 
2v ) OUT OR-176 631-9 
Bc. 902~1 REG -7¥ IN 
12¥ (4) 
12V (4) | 
1 ! 5 
SS-49 (5 /5 ) 
= a ' 1-641-575-14, 15 (1) 
SVO-9500MD (J) : #20001- , 
SVO-3500MD (UC) : #20001- 
SVO-9500MD4 (UC) : # 10001- 
i Board Layout....Pages 13-78 to 13-84 
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S$S-49 SS-49 | 


$S-49; SERVO & SYSTEM CONTROL 


SVO-9500MD (J) : Serial No. 10001 to 10310 mss >. if io] ows aces 
SVO-9500MD (UC): Serial No. 10001 to 11620 xx mat eee) Oe) a) 


§S-49 (1-641-575-11) 


CNOO1 Kg E2 He Q120 F.2 * RAV205 0-9 
CN1G00 U5 E3 Hed Q121 GS RV500 KY 
CN1OL H-1 c4 D2 Q128 F-] # RY502 Ko 
CN102 A7 £5 Cg Q129 E-l * RV503 4-9 
CN1O3 A-6 Q130 F-l & 

CN105 cl {C101 G7? * Q131 F.2 S101 Jo: & 
CN106 Cl 1C102 FS Q134 K-5 & 

CN107 Fi iC103 K2 Q301 C-9 * TPLOL A 
CNLOS F-1 IC104 Le Q302 C-9 % TPLOZ G-5 
CN110 u7 IC106 G2 Q303 C8 * TRidg LG 
CN111 L-? IC1O7 H-3 9304 0-8 * TP104 G3 
CN114 L-38 {C108 F-6 Q305 A-5 * TP105 H-5 
CNII6 Ll {clog D-1 Q306 C2 * TP10E H-6 
CNiL? Fl 'C111 H-8 Q307 Bl * TPLO? ES 
CN118g A838 jcl12 G8 Q308 A-l TP108 G8 
CN123 A3 Icli4 $5 Q309 B-l * TP109 HF 
CN124 A-5 Ic1i5 KS Q310 8-1 TP11O0 G8 
CN130 Lid 1C116 3 Q3il C-3 * FPL LF 
CN131 L4 {C301 B-3 Q3l2 BS # TPite J 
CN132 EA IC302 D-3 Q313 A-8 * FPIt? G-3 
CN134 ES 1303 0-3 Q314 A-8 TP114 F-6 


an - ‘ 

— 
H = “{ 4" Soe ee : 2 18 aseeo tee 

CN140 3 1c304 C2 Q315 B7 * TPLIS —L# : Ltt Bee oe Wysseree ; w — , i ax ~ aN 5 > DTS 0 WS ‘| ree ie 

CN142 Dl 10305 C5 Q316 B?* TPI2l E8 Al et eect et GB i Gtk cote: eas ~H a 

CN153. G9 (cabs (iG Q317 C7 % TP301 9 | Se aA 3 Cre (op = Der Bip J carts l 


ner, 
hry 


ea Cr 


UJ cNis4 £9 1C307 H-9 Q318 A? # TP302 05 
1C308 Gg q3i9 A? TP303. 0 Od 
D101 K-3 16310 0-8 Q320 BS * TP304. 
D102 K-2 # 1311 Bd Q321 BS TP305 BB 
D104 K5 cae ca Q322 D-4 * TP306 «= -B2 
D105 KA ic314. oD Q323 D4 # TPaa7 8 
D106 F.2 # C315 B3 Q331 Ci TP308 «= «B33 
D107 G2 * C500 E3 Q332 B-B # TP309 5 
ie 0108 Le C501 E.3 Q333 C9 * TP310 OS 
D112 K.2 C502 FA 9334 C8 # TP311 «Ca 
D113 K-2 * IC503 L9 Q335 C8 x TP313.0 3 
D1i6 K2 1c504 ES Q336 D5 * Teala = G2 
pil? Ja C505 18 9337 B-8 # TP500 «-F.3 
pilg 4-3 C506 K-? Q338 A8 Tp502.— KY 
D119 J-3 1C508 K-8 Q340 89 * TP503, KG 
0301 0-8 # IC509 LF Q341 89 + TP504 KG 
D302 AS 1C510 K-6 Q342 A® TPS05 «= LG 
(] D303 AB ® C511 F.2 Q346 Ag TP506 J.D 
D308 D7 * 0512 F5 Q347 Ags 
D310 D2 ¥ C513 KS Q34a B-9 x101 H-6 
D311 Al ic51a LG Q349 C-9 x ¥301 5 
0312 Bl (C601 we? Q350 0-6 K500 fa 
0313 Ag 9351 
D314 A? PS101 D2 g500 E.2 
D315 BS PS§301 Ag Q501 G3 %* mark; B SIDE mount 
0314 C8 * Q502 E-2 # 
l 0317 Be Qi01 K-3 Q503 ES # 
D318 A? Q102 K3 @504 Fea 
0319 B7 Q103 Kd # Q506 Le 


0326 A-7 Q106 G2 * Q510 KT 
D327 A-3 Ql07 H-2 % Q515 

0328 A-9 Q108 E6 * 

D329 AQ Qio9 (a3) RBIOL I-93 
05900 E-2 * Qilo J2 % R8B301 B-7 
D501 F-3* Qlid H-2 # 

D502 £2 * 11S FB * RV1IOL Ll 
D504 E3 * Q116 H-2 * RV102 E-9 


ce ek a Is 9 at an he 2 we) NEED) - 1 Vaare S Ee 


D505 F-5 * Qil? Fo RY¥301 0-9 
D506 F.5 * Qils E-8 * RY302 D-9 
D508 K-83 % Ql1g H-2 + RV303 C93 
0509 K.8 * RV304 Cg 


Fil Kg 


13-94 13-94 


| $S-49 $S-49 | 


tea =f = - “1 j me ie = 908 « 
q o $ a =). o's 
be ¢ og Be. c : oe Nh dq 
L - Ss 2 \! ie 
: he 
: \ - } 
* _ < . 
: 2. 


TN Litg@e : 
= (PSR 


| 


i 
rt 


a SE me j 


RADEAL MOUNT TYPE 
TRANS | STOR 
PIN LAYOUT 


SS-49 ASIDE 
1-641-575-1171 (1} 
SVO0-9500MD 


ao yA , " SN ~ 
I ae NS aia) ‘ iy 7 it be Jeet e FN a 
= =Ei > We YZ : x SS 
‘ | 1 . f 
- } Sonn | ea 4 L = 4 
M ~ 
ne 


] SS-49; SERVO & SYSTEM CONTROL 


SVO-9500MD (J) : Serial No. 10001 to 10310 
SVO-9500MD (UC): Serial No. 10001 to 11620 


SS-49 (1-641-575-11) 


CNdOl = -K.9 
CN100 5 
CNIOl = HA 
CN102 A-7 
CN103) AS 
CN105 Cl 
il CN106 C1 
CN107. Fl 
CN108 Fl 
CN110. 7 
CNIlL LL? 
CN114 LL 8 
CN1I6. 9 LL 
CN117.— oF. 
CN118. AS 
[| CN123. AB 
CN124 AS 
CN130 L3 
CN131 La 
CN1320° EL 
CN134.—-E.9 
CNi4G. 3 
CN142 9 Dl 
CN153. Gg 
CN154 «£9 
Didl K.3 
D102 K-2 * 
D104 K-5 
D105 Kod 
D106 F.2 
D107 G2 * 
D108 L-8 
| D112 K-2 
D113 K-2 x 
D116 K-2 
Dili? Ja 
pi18 J3* 
[3 D119 13 
D301 Dg * 
D302 AS 
0303 AS * 
[] 0308 O7 * 
D310 D2 * 
0311 Al 
0312 B.2 
[! D313 A9 
D314 AT 
0315 BB x 
0316 C8 x 
D317 B-8 
(| 0318 AT 
D319 BT * 
0320 C8 
D321 Bad x 
0326 AT 
D327 A8 
0323 A 
0329 Ag 
D500 E.2 
D501 F3 * 
D502 E.2 * 
D504 £3 % 
0505 F.5 k 
D506 F5 x 
D508 K.8 # 
D509 K-3 * 
[| El K-9 


Qi2e 
Ql2i 
Q128 
Q129 
Qi30 
Q131 
0134 
Q301 
Q302 
Q303 
Q304 
9305 
Q306 
Q307 
Q308 
Q309 
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Q331 
Q332 
Q333 
Q334 
0335 
9336 
Q337 
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B-8 * TP500 
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AQ * 
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Ls 
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K-7 * 
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B-7 
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oO 80 800 Oe eecceceeeste 
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S$S-49 BSIDE 
1-641-575-11 (1) 
SVO-9500MD 
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| $S-49 SS-49 | 


RABEAL MOUNT TYPE SURFACE MOUNT TYPE 
TRANS| STOR BIOBE/TRANSISTOR PIN LAYOUTS 


PIN LAYOUT __ plone TRANS |STOR 


@ @ @ @ 


Side VIEW 3-PIN TYPE S-PIN TYPE 


13-96 


13-96 


$S-49 (1/5); 


DRUM/CAPSTAN SERVO CONTROL, 


BACK-UP POWER BLOCK, 
VIDEO/AUDIO SYSTEM CONTROL 


LD-35; 
CM-14; 


SVO-9500MD (J) 
SVO-9500MD (UC) 


LOADING MOTOR 
CASSETTE COMPARTMENT MOTOR 


Serial No. 10001 to 11620 


@ TP103 (L-9) PB mode 


[ 


© TP113 (G-3) PB mode 


& 


ode 


Measurement Condition 
PB mode: KRV-45HNS or KRV-51HN 


2B 1: AMMO MAISRATE & MST Sw 
KBE ACT. tho THIRST SHIDT 
PEOM MEET EU 


NOTE: 
The /\ marked components are critical to sefety. 
Replace only with same components as specified. 


| sss (1/5), LD-35, CM-14 $S-49 (1/5), LD-35, CM-14 


12V V2v (Me BACK 


1C102 2/2) 
RB45608 


REG 12V 


got 
25B1370 


UP POWER BLOCK 


Qi02 ida 
BICI44EK ATAI44EK 


gios 105. 
25aBi2 9¥~2 — 28a812 
Vcc SW Vec NOWN DET 


TPIO! 


ON 
Leh, (Veo LEVEL) 


KY. 1SI-2 
KY. 150-4 


i 2 bask sewn rt cio | 
: pane ees 
| z ay 14¥ iN 


ef oat HOLA 
aed Spey ge RBS. BES |) A Se caper: erp erie 
| 
INTE 
AVREF 
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Kr 197-3 a $21 ayy 
KY, 197-2 SLOW TRACKING VRAIN — | | RUS até re 
er 187-1 sh197L cigs benzo myae a ant 
a i 04 
Meee Te 1008 T rzi2 clio enaigt cit 
AIO Ix 1* Tle F IH 7 10008 40 
oT ~ ANZ 
R21 C109 
1000p 52 
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! L_—..- iy Te =| ANS 
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2 or 77] PBC TL/PGS 
~ a] INT2/PE LEC 
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(OPTION) RM. 551-5 UHRESET OUT 
1 TP103 (1) ? low A209, 
5 7Z 
(Car Me PE6/DABO 
CAPSTAN FG (B) 70) crc vpco 


sv 


OR-176 631-25 [101-25 | ORUM PG (-) IN 


BR-176 631-24 


QRUM PG i+) IN 


OR-176, 631-17 


CAM LE® Vcc OUT 


BR-176, 631-24 


por-zi[_eno-our J 


Q10 
2801623 


777 CAM MODE 
7 Sv-2 


TP104 


TE WE oe 


BRIVER —\ 


Qo 
2SA812 {BRG) 
R137, CAM LEQ OPEN BET ie re 
innit SPS POE 
12 sv TP105 


(FACTORY USE) 


PF3/AN7 
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25C1623 2801623 


woes we C59 
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AR-176, 631-20 [101-20 CAM MODE | IN _ PF2/ANG 
OR-176 631-19 [101-19 CAM MOE 2 IN 4 sv-z 
on-176, 631-18 [iormie] can nove sin }——T8B 
aig RIS 
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HINTCL PAL ee een a a Sse Gai PCS/PTOS 
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VM US). 710-15 __HENT/LIPAL OUT RI24 | { ie = 
YU (2/3). 203-1 HENT/L:PAL OUT + ae tates sol dAr4abAiso 
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HN, 658-5 CACM INJMISS REC UN | foooene om ecninoe a eee een ee aS et at Th arcs Soin oe SoeA SS aye RE oe che tein, she he i PCO/PPOLS 
AU (172), 311-10 LiAFM MUTE OUT - — eae St pes/aaao 
GB) Sv-2 
= = RIS2 ¢ ALS. 
OR-176, 63)-4 CAPSTAN FG Vec OUT i 158 ‘a 
(FACTORY USE) TPlas © PGS/SYNCI 
9 64 
£2 E3 (L-ABJ)  1P197 Cy PG6/EX10 
10 
4 Oo (CPU CHECK) tein8 © PC4/PTOS 
3 
! n '4V9) P10 OC RTOS/PCS. 
7 
(i72V8) TRIE OF RTO7/PC7 


(OPTION) AM, SS1-10 
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4V8 OUT 
14248 OUT 


(OPTION) AM, 551-9 


\N— CAPSTAN FG REG ——% 


13-97 13-97 
D E 


QAB1/PE7 
P1S/SCKI 
PI6/SO1 
PI7/S11 


PPO1S/PB7 CAP FYR 


DAAO/PES 


PE3/PWM1 
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PPO! 1/PB3 F 
PPO! O/PB2 b 
PPOQ/PBi 


peog/PHg |» aC Hi STE 
fir 
47k 


PROI4/P BS 
PROG/PAS 


PPO7/PAT 


ans 
25C1623 
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PPOO/PAO 
PPOI/PAl 
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PPOI3/PBS 


, CM-14 $S-49 (1/5), LD-35, CM-14 $S-49 (1/5), LD-35, CM-14 


12V 12 (M) 


BACK UP POWER BLOCK ———————-——_~\ ELON he 
rp) «16.103. 2/2) gi02 0103 104 Q105 | 
ayo, -«-25B1S70«—REMSS QTCISSEK ATAISGEK 25abiz2 SV>2 — 28aat2 SYSTEM CONTROLLER 
108-2 Vcc SW Vcc OWN BET 54 PM 
e a sai Tia! | 8915 erie BL o> [sv oor Tar 
L101 (Veer LEVEL) 5101 cio4 th c105 J RIS6 10x Paz R901 Ik 
12¥.09 ta Saat TET we i. 1 


PAG A902 1k 
Pas 


AIS8 10k 
RISS {Ox 


R903 th 


90 
Qrol Q104 =r) 
we © 
“QD wel © 
1Om ve ATi 


Ri60 10k 
FACTORY 
R107 p10! nN e/108 001~7 USE 
toox “PISSH19 R162 10K Pel ASO7 1x 001-8 
R908 1k 
ee 103 


C146 +{ 0142 TIMING OUT Q01-10 
a A? 47 


GNO OUT 


S77 NON-VOL RAM —-—-\_ 
a TT ce ee ee KY 151-8 


SERIAL OUT [ 111-5 | ky, 151-5 
[seaial cock iw [rita] xv 1si-7 


PL 100 
—e 
L SERIAL CLOCK OUT VM (45), 710-9 
SERIAL OUT [134-11 | VM (4/5), 710-11 
5V-2 
0) 


INTO/PEO 


53 
@ RVIO1SBACK UP Vec LEVEL + 


AVREF 


ANG 


ANI 


= SERIAL CLOCK IN AM 551-2 (OPTION) 


— SERIAL OUT RM, 551-4 (OPTION) 
fx 551-3 OPTION 2 


}—+—C Seni at “crock 
rv MOTOR RIVER | | L__o—~Seniac cock 


DABI/PE7 
PIS/SCKI 
PL&/SO1 
PI7SEt 
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AGND 
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re 25c623. 2SA1175 ene OT EZ. 
eae maa 77) OBE TLZPGS 99 ay” ne Oe 
- q] iNT2/PEI vec PPOIS,’PB7 SERIAL OIN 
pcesATos ates 
ee dues o-UGblfn UnBaeP san NPE fares 
S-8054HNM Sv 10406 (2/2) 10107 (172) ? RESET PULSE GEN. 73 BUFFER AMP n7 
RESET PULSE GEN ROSS608 4290300 DAAO/PES 
ca, A bits $98 aR a 
"ae 2 i ae toe Tt oe “| acl 
aut 94 yaq ioe> 14 raise cyg! a 
3 tiv 3 Hany 470e 2SAB12 TPZ 
A FG AMP (CAP ERR.) { 
mn 
TP102. sy-2 
ae ? 9 CAP_ERR (2) 
& P TP103 R126 R209 
7——— PG AMP & WAVE SHAPER ——\ icaP Pol Jat a3 ae Nach 
Tea yal lever @72) FG) 2) ay [ CAPSTAN ERROR OUT | 101-6 | DR-174 631-6 3 
106 7 : . 
RASSEOR (4290300 6 O A a Tega A217 6651522 
a 12v Berea aig LM3s@P TPi1s 
j RI79 RI8Z R183 BUFFER AMP (BRUM ERR.) i 
76 4.7 2% 220K 5 
PE2/5WMO ; ie 
ay Nae OR-176 631-23 
ane Tae vagy LGPL BSS, arr He ee Ne 
254812 NT PTT PT BAG238A 
3 CAM LED OPEN O€T ’ rf ioe MOTOR ORIVER 
Wy 
| 
x 
109 —= 
12v (5) 5 6@ 
xu ox 
w wo 
ahawo- « 
RIZB RIZ9 0110 Segoe oS ee Oe 
47m ss| Oesco34GGs>>>G 
AI95 1 7]8]9 - 
/-—~ CAM MODE BRIVER—~\ peor eas aaee pelatale]a|¢ I 1006 
; *4cso ppo10/PB2 b ayy Ss I tt ! CASSETTE 
aio7 5¥52 16 aug spoaat |S WEEE ] COMPARTMENT 
2501623 2501623 2801623 : am Fie CMG 
t + 
sh ppos/ppo te CASSECON MOTOR (-) | 105-1 }- 4 
57] PFOZANS ne pone C138 Fann AL CASSECON MOTOR (+) 8 ' 4 
a] PF IZANS i iy CASSECON MOTOR (-) 4 
PF2/AN6 ' ; 
512 ; [Coming woTOR [TET] 2 
sv ®C139 1S MOUNTED AT “C3197 ON {__Loaaine moToR) [104-1 [8 
| ey i 9 A-SIQE (LOCATION C-2) OF PC BOARA. 
— — - a PC3/PTOS - THIS "C319" 1S A MISPRINT, Hi AEC 
5-2 Bel F038 HOWEVER, PRINT ON B-SI®E (C-2) IS "C139". = 
H:REC OUT RP, 803-1 M1005 
R283 QIIS LOADING 
2 1 
AL49 £ RISO PPO 4PB6 bo i (C) AMS OUT 
22K ¥ 22K 13 : Kh 
is PCI/PFOIV7 
pees ae Ss -—ecorprais PPO6/PAb for) FR ig 
S¥r2 R210 


PPO7/PA7 


AU (1/2), 319-11 


loat” 
CS : 
| | RF SW PULSE OUT 


RP, 603-3 MOTOR 
CNS20R E —— 
AU 0172), 311-9 
Basa =a 
eka 


(FACTORY USE) 1P108 © wh i 5 eos syne! 11s 
64 9115 Q117 118 (SWP} 1 
> ee (L-AD) 1P107 CE PGS/EXIO 2501623 ATC I24EK OTCI24EK ae O 
? ? (CPU CHECK) TPI08 © PC4/PTOS PROO/PAO }— [RF Sw PuLsE ouT | 141-@ | volz/3, 203-3 5 
a PPOI/PAI [—_auasi ve our [asice | vous, 208-5 
ee) ele Oe 2 bee : mage ae AU Q/D. S11-8 
(1/2VB) TPT © RTO7/PC7 PPOI2/PBS F AN VM (4/5). 710-16 


PPO13/PBS 


HEAO SELECT QUT | 132-2 | RP. 803-5 


R207 
42 1P109 Sv-2 - 
z eo SS-49 (1/5 
fi <2 31 se cs 
me al tT 1-641-575-11 (2) 
\— CAPSTAN FG REG —% SVO-9500MD (J): # 10001-# 10310 
SVO-9500MD (UC) : # 10001-# 11620 
97 13-97 Board Layout....Pages 13-94 and 13-96 
E F G | H | J K 


$S-49 (2/5); 
DUS-445 ; 


SVO-9500MD (J) 


SVO-9500MD (UC) : 


HN, 658-3 


HN. 6581 


HN, 658-2 


rn 


: Serial No. 10001 to 10310 
Serial No. 10001 to 11620 


REEL SERVO CONTROL, SOLENOID CONTROL 
DIRECTION & STOP DETECT 


$S-49 (2/5), DUS-445 


$S-49 (2/5), DUS-445 


————-————— TEN REG AMP NY 
13072), 9304 1810 2/2) G04 ] 
imgspp 1 2¥ BIC] 44EK Um356P 254812 i 
£347 ! 
0.022 Eas cas Auge 
Leaps mos | a ed 
att is R304 (ee By fue ; ae Te : 
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=x 
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Pe 
Se 
ra 
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o 
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tw 
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LiCAP FWO DET 
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@RV301;FWO TENSION Vow 


@avaoz:rnev tension [REV] 


G@AV305;STILL TENSION m5 


Voa 

314 =¢ 
EN Vee GND 
Y |7 ]8 


Voo 


1€314 (2/4) Q336 
MCI4053BCP BTCI44EK MC14053BCP 


1C314 (174) 


DUS-445 ASIDE 
1-642-059-11 (1) 
SVO-9500MD 


HER 1: AOC MBBS EMS T Sw 
KBECRATH. Ho CURT SLT 
HEOMRA ROTEL. 


NOTE: 


The A\ -marked components are critical to sefety. 
Replace only with same components as specified. 


10503 (4/4) 10315 (274) C3 
MC14053BCP. MC 140S3BCP MCI 
DUS-445 -.- B SIDE -- 
1-642-059-11 (1) 
SVO-9500MD 
13-99 


HN 655-4 [ 103-2 | TOP/ENO LED Vcc OUT 


1C306 
#PA7SP! O8CW 


TP304 
(TRQ_ABJ) 


R399 
47% 


REEL SERVO CONTROLLER 


HN 655-5 | 103-1 [ TOP/ENO SENSOR GNO 


HN 658-4 [ 102-5 | TEN REG LEA Vcc OUT 


(OPTION) AM 552-5 | 110-8 | _LiT-REEL FWwO OUT 


7 I-REEL FG AMP —~\ 


(0305 (174) 
' oon F TM339N 
C670A ie R326 
4705 1M 
ro 1P309 
Pe a (T-FG1) 


O 
BR 
2 12 
33 


OR-153 (a), 3-7 | 124-3 T-REEL FG 1_IN 


OR-153 (a). 3-S | 124-5 T-REEL FG 2 IN 


R318 RSID 
220 10x 
v~i7REEL BIR/STOP BET~ 
[152-7 | 154-7 | 
Sv 1C307 (272) 
O MC14013BCP 
BIR PET 
32 Ue ! 
12 


1C308 (1/2) 
MC14536BCP 
STOP 


J-S-REEL BIR/STOP DET~ 


249700 


a 
PTHO! 
PTHOZ 


P22/PCL 


T10 


R334 
me SY 10307 (1/2) } 
TP310 9 MC14013BCP 
Be (S-FG1) 4 BIR DET 
BR-153 (b). 3-7 | 123-3 S-REEL FG 1 IN . O 8338 
R337 : Z 
ele Beam 
cast cats ¥ 10305 274 \ LN e2iveror 
0.022 a) 
oe LM339N 
yas Nese, 
v C319 
2 aus “I? STOP QET 4 
{ meee Sex SOV 
rapt 15 
i af? 152-3 14) p20/pTa9 
OR-153 (o), 3-S[_ 123-5 S-REEL FG 2 IN eH 
| 1305 (4/4) 
eat 25y UM. 10 
| DUS-445 m1 
SY 
| 
INTIZP EY 
OR 174 631 28 —— bee 56k 
BR-176, 631-27 L:S-SENSOR IN de 308 
BR-17 631-26 GND OUT NSAB3. 
> 
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a Vos 
! sv ne 
18 
64 POO/INTS 
54 
Be oot GNe 
HN, 655-1 Ui T-SENSOR_ IN t iy 
ICéOl (2/2) x! 
' ay CM290380 pod 
ee ey eo ee 
SENSOR AMP il bial rs 
C34! 342 
309 300 
R353 R354 I a 
r34g too] 100% 100K 4 
Lons SELECT Wir gis INTO/P10 
R350 100 
1/5 [SERIAL BIN Me $1/P0% 
F351 100 
SERIAL O0UT a 7 S0/P03 
R352 100 
SERIAL CLOCK Ate 4 SCK/POI 
LiRESET Wr t q RESET 
R322 343 


13-99 
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7 


MBO/P30 
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MB2/P32 
MD3/P33 


Aa2s 
Ae 


2 


SS-49 (2/5), DUS-445 SS-49 (2/5), DUS-445 
CAPSTAN CURRENT IN | {01-8 | OR-174 631-8 \ 
1 
seo S3 boc = | Yo PINCH SOLENOI® BRIVER ——~ 
- SERVO CONTROLLER REEL TRANSIENT CORRECTION AMP ———————______. - 9349 9348 93479346 
parle! BTAIS4EK © 2SH1111 —-25C1423 250894 1 
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HO3 P80 = [ {——___ : con enrae eis ao ANIM) 037 
P90 a + a ——— ee te L a oo = oe cH S T - 9 -- 
22 Pas g3s0 10311 B74) 1311 474) 1311 274) 9322 a3zs ics 74) 1312072) 10312 (2/2) eae Reco eg fet Ta a 
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100k = 100% 100% 100" 
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71 
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3 @, 303: 5- TORQUE 1 a eee aera tae “©0338 1S MOUNTED AT "C3887 
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avPTo0 A Raas 7:21 008 3 E On Lok 
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30x :AN ki 
pay [eo sate BR-153 (a). 3-3 a9 Us 
RS 15k 1/6 
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TI/PVL 10k F¥ 3.3K Sék 
rhe. ! 
a) SY? asa7 
‘SOV 
OR-153 (a). 3-2 f T BRAKE SOL OFF OUT 9! - OR-176. B3!-14 
=o 1P307 
DR-153 (o), 3-1 
TBP 13 ki Reh Boe * (T-CURRENT) 
7RN ai 1304 (274) Z 
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: *4 —(UC) :S/N 11221 TO 11620 2 
VINTS mao/ez0f2& | 4 cy S/N 10001 TO 10310 7 FG BIAS REG —\ 
) wor esi te (UC) S/N 10001 TO 11220 ot 
reama | ast 7] oe 85 wo. 5-9 
MO3/P33 i2¥ 12v (mM) OR-153 (0), 3-8 
ui ey OR-183 0). 3-6 
—— ~ , . 1 G4] 5 308 i [124-1 | 0R-183 (a), 3-9 
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KY-219; FUNCTION KEY/LED/SWITCH 
DP-165; COUNTER DISPLAY 


KY-219 (1-641-577-11, 12) 


CNI51 £3 $104 Al 
CNi52 Ka S105 C3 
CNI54 =-K:2 $106 E5 
CNI55 Ada $1038 C5 
CNI57. Ka $109 A2 
$110 H4 
p101 G5 * $111 F4 
D102 C5 « $112 F5 
p13 D-5 # $113 B5 
p104 ES + S114 H5 
p105 C5 # $115 Aa 
D106 Al* $116 0-5 
DLO? Hd * S117 BS 
D108 FS # 5118 K3 
D109 Da x $119 43 
D110 E-5 # $120 K3 
Dili D5 * 
D113 Ga TPIdl =H 
olla ca 
D115 Aa X101 £3 
D116 B3 
O117 B3 
BLS E-4 * mark; B SIDE mount 
0120 eet 
Diz2 83 
D125 Fa 
0126 F3 
pi27 ca 
0128 C3 
D130 Da 
D131 4 
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KY-219 — ASIDE- 
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oc oO 

= 

ww Ww 

Oost UT 

Dwr 

Ww Ww 
* 


KY-219, DP-165 KY-219, DP-165 


a4 S518 4 oo my : 


30 , PS -399-08 : 


OP-165 cuss = SONY 
29 NOL ie . NO103 


DP-165 — ASIDE 
1-641-579-11, 12 {1} 
SVO0-9500MD 
SVO-9500MD4 
SVO-3500MDP 


SURFACE MOUNT TYPE 
HLOBE/TRANSISTOR PIN LAYOUTS 


O1O8E TRANSISTOR 


a o DP-165 — B SIDE - 
oy HE 1-641-579-11, 12 (1) 
B SV0-9500MD 
3-PIN TYPE 3-PIN TYPE SVO-9500MD4 


SVO-9500MDP 


: D130 


4°) 


219 — ASIDE KY-219 — B SIDE -— 
577-41, 12/1) 1-641-577-11, 12 (1) 
500MO SVO-8500MD 

500MD4 SVO-S500MD4 

500MDP SVO-9500MDP 


13-107 13-107 


a : ‘ x} 
\ J Pn 
i ly 


1 


DR-167; 


DUS-544 ; 
SE-151; 


BR-176, 639-10 
AR-t74, 639-9 
BA-176, 639-8 
OR-176, 639-7 
PR~176 639-6 
BA-176, 639-5 
OR-176 639-4 
BR~176, 639-3 
OR-176, 639-2 
DR-176, 639-1 


OR~176. 638-8 
BA-176, 638-7 
OR~- 176, 638-6 
OR-176, 638-5. 
GR-176, 638~4 
OR~-176 638-3 
PR-176, 638-2 
BR-170. 638-1 
BR~176, 638-10 
BR-176, 638-9 


2B 1: 


NOTE: 


DRUM MOTOR DRIVER, 
CAM MODE DETECTOR 


CAPACITOR for T-BRAKE SOLENOID 
TAPE END SENSOR 


12v 
y 


3 


12¥ Ow IN 
12¥ IN 
12¥ 

T-BRAKE SQL.OFF IN 


DR-167, SE-151, DUS-544 


DR-167, SE-151, DUS-544 


1Z2v (4) 
y 


ol 
NOE-2 


T BRAKE SOL COM GUT} 3 


T-BRAKE SOL.ON IN 


T BRAKE SOL OFF  OuT 


CAM LED Vcc IN 
CAM MODE 3 QUT 


CAM MODE 2 our re 
CAM MOQE 1 OUT 7 

RUM FG GUT 
RUM ERROR IN 


DRUM PG (+) out 
BRUM PG {-) OuT 
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L:S~SENSOR ouT -—— 
124 ™) 
12v #) IN 
GND tH) 


z 


BEEREGeaed 


1C2 
GP2S09-B 


1C3 
GP2S09-B 


1C4 
GP2509-B 


CAM MODE 
PETECTOR 
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cS 
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/————— BRUM MOTOR 8R1VER———~ 


T BRAKE SOL ON OUT 


PMIO03 
T-BRAKE SOL. 


Ul-) 
ARUM PG (-) 


HALL BIAS (+) 
U (+) 


RUM FG -) 


HALL BIAS [-) 


Vv (+) 


I i i i ie 


A FDO DU te BB aRISRANE & MST B fo 
CBECBATT. TERT SRS 
HAE OBE eI TR AV 


The A\ -marked components are critical to sefety. 
Replace only with same components as specified. 


13-108 


LiS-SENSOR 
GND 


DR-167 


1-641-583-11 (1) 
SVO-9500MD 
SVO-9500MD4 
SVO-9500MDP 


13-108 


RUM M 604-15 
DRUM M, 604-14 
ARUM M, 604~13 
DRUM M 604-12 
DRUM M 604-11 
MRUM M, 604-10 
ARUM M, 604-9 
ARUM M, 604-8 
RUM M, 604-7 
ORUM M, 604-6 
BAUM M, 604-5, 
DRUM M 604-4 
RUM M, 604-3 
ARUM M 604-2 
ARUM M 604-1 


1 TAPE END SENSOR 


gi 
PT 4BSF} 
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‘DUS-544 


1-644-095-12 (1) 
SVO-9500MD 
SVO-9500MD4 
SVO-9500MDP 
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; 1-637-245-13 (1) 


-—~-—— SVO0-9500MD 


SVO-9500MD4 
SVO-9500MDP 


DUS 
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SVO-9 
SVO-9 
$Vvo-9 


DR-167, SE-151, DUS-544 DR-167, SE-151, DUS-544 
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1-641-583-11 (11 
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SVO-9500MD4. 
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SE-151 —A SIDE 
1-637-245-13 (1) 
SVO-3500MD 
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556/59). 
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iOi-01 
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101-15 
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+ hOt-té 


1Oi-17 | 
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tOt-23 
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1O}-26 
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SS S/S), 101-26 
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| SS S78. 1g1-i9 
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CAPSTAN FG A) 


CAPSTAN.M 403-1 


CAPSTAN FG GND CAPSTAN.M 603-2 
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CNO3) ¥ 
CAPSTAN FG W Our 
| CAPSTaN FG GND IN 
CAPSTAN FG out 
CAPSTAN FG Yce In 
= R22 ia a aes 
1k rr 228 } 
CAPSTAN ERROR IN ae 


7— CAPSTAN MOTOR OAIVER — 12¥ 04) 


Jol |mleo 


CAPSTAN.M 403-4 
CAPSTAN. m 403-5 
CAPSTAN.4 605-6 
CAPSTAN.M 403-7 
CAPSTAN.M 603-8 
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re] 
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7 BRAKE SOC ON 


LEO Yee \N 


T-BRAKE SOL. OFF OUT 


OR~ 167. 637-7 


DAMM GSIHE 
OR-167. 637-5 


T-BRAKE SoL. ON OUT 
GND 


CAM LED Ver OuT OR-147, 637-4 


CAM MOSE 3 BUT 
MOBE 2 


CAM MODE 3 iN 


OR~ 147, 637-3 


CAM MOBE 2 


GR=167. 457-2 
Fea MOOE | ia 


OR-1467. 637-1 


22 | SAUM FG 
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ORUM FG In 


BR-147, 6356-8 


24 | DAUM Po) 


TRUM ERAOA out OR-147, 436-7 


DAUM PG it in 
DAUM PG (-) in 


BR-147%. &34-4 
OR-167. 656-5 
BR-147. 656-4 


pafinloiss 


ea J SYO-9500M0 0D: SN 
\Syo-9500mM0 wc); S/N 
{Sv0-S500M0 LW): SYN 


ab < 
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M1: (\MOVOEMARRSM SMT Shy 


CBR PiaCy. fo CRRT SRisy 
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NOTE: 
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The /f\ -marked components are critical to sefety. 
Replace only with same components as specified. 


1o001 
10001 


ooo! 
10001 


TO 10310 
TO 19220 
TO 10310 
TG 11620 


OR-147. 636-3 
DR-1 67. 656-2 
"| Of 1 67. 634-1 
OR=167, 634-10 
OR-167. 624-9 


Josue 


1-641-578-11, 12 (2) Seek 


SVO-3500MD 
SVO-9500MD4 


(@ SIQE VIEW 


DR-176 DR-176 | 


[N632 
TAPSTAN FoR I CAPSTAN.® 603~| 
—{ TAPSTAN FO ONO 8 | CAPSTAN.M gnd-2 
IN| _?_| CAPSTAN.4. b03-3 
QuT CAPSTAN, 4. 605-< 
—_CAPSTAN ¥S TAPSTAN.M 403-5 


CAPSTAN.™ 405-6 
CAPSTAN.M 603-7 
CAPSTAN.™ 605-8 
CAPSTAN. 602-9 


DUT 
Li:STANO-BY cur] 3 | 
LiCAPSTAN Pwo our 
CAPSTAN MOTOR GND 


On-167. 637-10 
OR-167, 437-9 
i2¥ oo it a OA-167, 637-8 
T-BRAKE SOL. OFF F 0-147. 637-7 
T-BRAKE SOL. ON GR-167, 637-6 
Ona 5 GR- (47. 637-5 
OR 167. &37-4 
OR-t67. 637-35 
OR 167. 657-2 
QA-147, 637-1 


OA-167 656-8 
GR-167. 656-7 
DR~1 67. 634-6 
UR-|67, 634-5 
BR-| 62, 636-4 
BR- 167. 656-5 
? | aW-(67, 454-2 
“| aR 147. 654-1 
O | on-167. 634-10 
OA TAT. b34-8 


11-578-11, 12 (2) 
-9500MD 
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(B SIBE VIEW | 


-109 13-109 


| DRA 76 


SVO-9500MD (J) : 
SVO-9500MD (UC): 


Serial No. 10001 to 10310 
Serial No, 10001 to 11220 


DR-176 — ASIDE 
1-641-578-11 (1) 
SVO-9S500MD 


SVO-9500MD (J): 
SVO-9500MD (UC): 


DR-176 — B SIDE 
1-641-578-11 (1) 
SVO-9500MD 


Serial No. 10001 to 10310 
Serial No. 10001 to 11220 


SVO-S500MD (J) 
SVO-9500MD (UC) 
SVO-9500MD4 (UC) 


: Serial No. 20001 and higher | 
: Serial No. 11221 and higher 
: Serial No. 10001 and higher | 


DR-176 — A SIDE 
1-641-578-12 (1) 
SVO-S500MD 
SVO0-9500MD4 
SVO-9500MDP 


SVO-9500MD (J) 
SVO-9500MD (UC) 
SVO-9500MD4 (UC) 


—— 
: Serial No. 20001 and higher | 


: Serial No. 11221 and higher 
: Serial No. 10001 and higher 


DR-176 — B SIDE — 


1-641-578-12 (1) 
SVO-3500MD 
SVO-3500MD4 
SVO-9500MDP 


13-109 


| 
HN-160, LE-80, LE-86, SE-152, SE-159 


HN-160, LE-80, LE-86, SE-152, SE-159 HN- 


HN-160; CONNECTION BOARD 
LE-80; TAPE TOP/END LED 
LE-86; TENSION REGULATOR LED 
SE-152; TAPE TOP SENSOR 
SE-159; TENSION REGULATOR 


PM1901 
BRAKE SQL. CN6SS 


CNESB 
LE 86 | 1 [BRAKE SOL ON OUTP--~— aH : -—-—I BRAKE SOL ON In| 8 | sstavsi. s92-1 
= 2 2 [BRAKE SOL OFF OUTF- a ne nn BRAKE SCL OFF IN | 7 | SS (2/5). 1922 
1-637-250-11 (1) —7 3 | BRAKE SOL COM OUT;— a 7 {BRAKE SGL_COM IN| 6 } SS (2/6). 102 z 
SVO-9500MD funnes ‘® 1 at sG= INZMLSS REC au) a SoZ) fags 
SVO-9500MD4 [ oe I po as af TEN REG LEO Vee IN | 4 $8 (2/5). 102~5 
SVO-9500MDP | | STEN KP =e }—- TEN REG COST IN| 3 | 552/75). 162-6 
9 TEN REG LED Vee 4 a ae Seer TEN REG CHS(S) OUT 2 | SS i275), 162-7 
— a L_____ GN os SEA —— Tor | ssiys). 102-8 
SE-1 5 1 1: TEN REG CAS i+) : 3 
PCI es 4 TEN REG CAS (S) 4 8 
1-637-249-11 (1) npr pena G e 3 TEN REG CAS (-) a6 
SVO-9500MD _ es ae | 3 O NON AT 
SVO-9500MD4 | ~ CN655I 
SVO-9500MDP I : 
{ 


CN653R 


SS (3/3), 1043 3 
SVO-3500MD4 $5 (2/5), 103-2 
SVO-9500MDP 


S5 (275). 103-1 


S100) 


CASSETTE OWN 


| 
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| 
mon 2— LiCASSETTE DOWN ae | | 
~~ Q jf 


l 
S E = 1 52 al © CN6S] CNB5S 
T-ToP 2/5 7 
PT483F | ———— 4 1 {|L:T-SENSOR IN - ~4 Li T-SENSOR Out] 4 SS (2/5). 103-5 
1-637-246-12 (1) 6)}— & i se we ~— LiCASSETTE BOWN QuTl 2 SS (175), 103-4 
SVO-9500MD = [ - 


51004 
VHS CASSETT 


oo 2 
earns 


ae LE-80 

oh gt SO oe 1-637-247-° 

24 . SVO0-9500M 
$VO-9500M 
SVO-9500M 


LiVHS CASSETTE IN ——_- 
GNA 


| 1:-637-247-11 


LE-80 ; 4 


i 
ire 1-637-251-12 (1) | 


a “f@) a3 — LED Veo. ; 

1-637-247-11 (1) COS ore ee oe gg? 

SVO-9500MD y SVO-9500MD 

SVO-9500MD4 SVO-9500MD4 

SVO-9500MDP SVO-9500MDP 
LE-86 ASIDE - 

P 1-637-250-11 (1) 
SVO-9500MD 
SVO-9500MD4 
SVO-9500MDP 
13-110 13-110 
A B Cc D 


HN-160, LE-80, LE-86, SE-152, SE-159 HN-160, LE-80, LE-86, SE-152, SE-159 


} @) pre’), 
CN658 a2 - 2 
BRAKE SOL ON (N 8 SS (2/5), 102-1 fINs160" 
: See a ee ete HN-160 — ASIDE 
Lifl-IN/ OUT 102-4 1-637-251-12 (1) 
TEN REG LEA Vec IN| 4 2-5 SVO-39500MD 
TEN REG COS(H =OIN| 3 SVvo-9500MD4 
TEN REG COS(S) oO 2 
i] 


SVO-9500MDP 


IND 


uy 
n 
u 
re) 


CNB5IW 


O 


i 
CNES3H 
j 9888 
IIS / 5 3 
SFEN6S7Y | aa. 


8 6 aX 
CN658¥ 


HN=160 2 = 


1-637-251-12 sony © © 


HN-160 — 8 SIDE 
1-637-251-12 (1) 
SVO-9500MD 
SVO-9500MB4 
SVO-S500MDP 


1:637-247-11 


LE-80 — ASIDE 
1-637-247-11 (1) 


SE-152 — ASIDE 
SVO-9500MD 1-637-246-12 (1) 
SVO-9500MD4 SVO-9500MD 

| SVO-9500MDP SVO-9500MD4 


| d+ Ni 1 60 ' SVO-9500MDP 


1-637-251-12 (1} 
SVO-3500MD 
SVO-39S500MD4 
SVO-3500MDP 


LE-86 — ASIDE 
1-637-250-11 (1) 
SVO-9500MD 
SVO-9500MD4 
SVO-9500MDP 


SE-159 — ASIDE 
1-637-249-11 (1) 
SVO-3500MD 
SVO-9500MD4 
SVO-9500MDP 


13-110 13-110 


1 
| 


DR-153 (a); 
DR-153 (b); 


T REEL DRIVER 
S REEL DRIVER 


~-DR-15% (b)t 


SS (2/5), 123-15 
SS (2/5), 123-2! 
SS (2/5). 123-3: 
SS (2/5), 123-4: 
35 (2/5), 123-5: 
1 SS (2/5), 123-6. 
$5 (2/5), 123-7! 
"SS (2/5), 123-8! 
' 55 (2/5). 123-9! 


S-REEL, 2-6 | 
' 
i 


SS (2/5), 124-3 
SS (2/5), 124-4 
SS (2/5), 124-S 
SS (2/5), 124-6 
SS (2/5), 124-7 
SS (2/75), 124-8 
5S (2/5). 124-9 


CN3 


DR-153 (a), (b) 


DR-153 (a), (b) 


FG BIAS 


FG } 


FG GND 


FG 2 
DIR (H; Cw) 


VS 


vce 
GN® (RET) 


OUT 


WlOIN|S|)WO) el WIN | — 


DR-153 (a), (b) 


1-637-244-11 (1) 
SVO-3500MD 
SVO-3500MD4 
SVO-9500MDP 


13-111 


DR-153 (a), (b) — A SIDE — 
1-637-244-11 (1) 

SVO-9500MD 

SVO-9500MD4 

SVO-9500MDP 


13-111 


AC-131/A, DC-53 | | AC-131/A, DC-53 AC-131/A, 


AC-131/A; AC INPUT DC-53 (1-641-580-11) DC-53 (1-641-580-12' 
DC-53; AC-DC POWER REGULATOR —— : 
SVO-9500MD (J): 
Serial No. 10001 to 10310 
SVO-9500MD (UC): 
Serial No. 10001 to 11620 


DC-53 (1-641.580-11) 
@)Ac-131 ¢ ey 
1-641-600-11 c CNi01 i 
MADE IN JAPAN SONY f® a i CN902 D-3 

po Ros 


SVO-9500MD (J): 
Serial No. 20001 

SVO-9500MD (UC): 
Serial No. 20001 

SVO-9500MD4 (UC): 
Serial No. 10001 


BC 53 (14 


CNiO1 
CN902 


Ol 
02 
D6 
pg 
B10 
dil 
013 
Dla 


FLOL 
F102 


C1 

AC-131 — A SIDE — 05 B3 - 

1-641-600-11 (1)....J MODEL Q6 ae site 
SVO-9500MD Q7 ee DC-53 — A SIDE— 

09 A3 1-641-580-11 (1) Qu 

Q10 A-3 SVO-93500MD Q2 


ss & 


QO 
par 
ies) 
=| 
nm 
* 


(A)AC-131A 


1-641-600- 21 THL A-3 
MADE IN JAPAN SON ea TH2 A2 


* mark; 8 SIDE mount 


%* mark; 


AC-131A — A SIDE— 
1-641-600-21 (1)....UC MODEL 
SVO-9500MD 


Q% G4 O% O10 SURFACE M 
Qil, AN® O12 QlOBE/TRANSI ST 


PIN LAYOUT NlLOHE 


DC-53 —B SIDE -— 
1-641-580-11 (4) 
SVG-9500MD 
13-112 


ammHH He He Hee He HF Ee He HF SF SF Hw SE & & FF 
OO 
rm ne 
a ae) 
00D 
— Ww 
O 
a & 


AC-131/A, DC-53 AC-131/A, DC-53 | 


DC-53 (1-641-580-12) 


SVO-9500MD (J): 
Serial No. 20001 and higher 
SVO-9500MD (UC): 
Serial No. 20001 and higher 
SVO-9500MD4 (UC): 
Serial No. 10001 and higher 


. : Yr eeeey 
pe een en wel 


TZ RANE Sod KW @ 


DC-53 (1-641-580-12) 


CNIO1 All 

CN902) D3 

pi BL 

D2 A3 

D6 A-2 

og Cl 

BLO D-l 

Dll D2 * 

p13 D-2 

Di4 C2 

FLOL A2 

F102 Dl 

iia A.2 % 

1c2 B.2 

1c3 D-2 

loa D-3 
DC-53 -ASIDE— DC-53 —- ASIDE 
1-641-580-11 (1) Qi B-3 * 1-641-580-12 (1) 
SVO-3500MD Q2 A-2 * SVO-9500MD 

Q3 A3 SVO-9500MD4 

04 A3 

Os 8-3 * 

06 B2 * 

Q? R2* 

Q8 A-2 # 

Q9 A3 

Q10 A3 

gil D-2 

Qi2 0-3 

Q17 D1 

gis D2 

Q1g D2 # 

RV3 D-2 

TH AS 

TH2 A2 

TPL C3 

TP2 D3 

TP3 B-3 

TP4 D3 


* mark; B SIDE mount 


G3 04 9% Gio SURFACE MOUNT TYPE 
Ql). AN® O12 BIOBE/TRANSISTOR PIN LAYOUTS 
pin mit 
PIN EAZOMT BLOE TRANSISTOR 


ce 


8 
ah 


— fi) i) : 
DC-53 — B SIDE- ® SI8e VIEW 3-PIN TYPE |] 3-PIN TYPE DC-53 B SIDE - 
1-641-580-11 (1) 1-641-580-12 (1) 
SVO-9500MD SVO-3500MC 

13-112 13-112 


SVO-3500MD4 


AC-131/A; 
DC-53; 


AC-131/A, DC-53 


AC-131/A, DC-53 


AC INPUT 
AC-DC POWER REGULATOR 


A a. ee 
CNI001 { 
AC IN 


AC OUT) 4 


a eee 
4 


A T WD 
54 C_INLE 


A 
AC SW INW) 
! AC SW ING) 
| A 
T901 
' POWER 
17V 
A 
CN4 | CN4F 
J MOSEL AC COM) 5 5 9 
ee: SSF 
o ac (100V) OUT 3 3 2 
| eee re 
[ac zo our | 1 [| 1 ft 
Ut NOBEL 
1 (aC~131A BOARO) 
1 12V 
1-641-600-11 (2)....J MODEL 
1-641-600-21 (2)....UC MODEL 
SVO-9500MD 
SVO-39500MD4 
EBL: ADDU TMAISRSM EMT SD 
BECRATCT. fio TRS SHOT 
EOMG eo TK SU. 
The A\-marked components are critical to sefety. 
Replace only with same components as specified. 
A B Cc 


& AC (171) IN 
é AC 7¥)_ IN 
4 AC (12¥) IN 
4 


ac (124) IN 


| 
| 
| 


13-113 


A Gs} 
PAL q 
T25V JSAN162 
7, i= Os —o 
rocentecantsccateene er ae or 
| s~———— POWER ON SW ————-~\ | } oT _ PWM POWER CONTROL ———————-—-——-> 
H 1C2 a6 a7 H 
H S-BOS4HNM = 25€2712G = BTAI44EK | ' 
i 
7 
Di ew leija set Poy ee |. eerngeone Ih, eer ey 
I 7~|— POWER ON SW~\ 
Si eae SAPO REDE SOO See Te ps eee RI7 
H 0.22 
Lf POWER ON SW ————~\ | } MM 
IC2A Q6 07 : 
S-BOS4HNM = 2SC2712G «= ATAL44EK H 
| es 
i Lo TIN 


UNREG +12V REG ———————-, 


18 17 aig 
BTAISSEK — 25C4558 25C27126 


13-113 


51/A, DC-53 AC-131/A, DC-53 | AC-131/A, DC-53 


Bid 
| Rose Bs 


(a TSE] 58 6/5. 100-9 


oe SVO-9500M8 (J) + S/N 10001 TO 10310 
SVO-9500m8 (UC): S/N 10001 TO 11120 


DC-53 5 


1-641-580-11, 12 (2) 
SVO-9500MD 
SVO0-9500MD4 


+B SV0-9500MB (v) =: S/N 10001 TO 10310 
SVO-9500M@ (UC) : S/N 10001 TO 11620 


“113 13-113 


13-113 


/-— POWER ON SW——\ | 
Rg 
ois 1 
Qi 
f ISA1626. iw A 
tT THI t ‘ 1 
cé ome RN 
: a a aro 1 82° 
| -—— POWER ON SW ——— . us 
} Ic a6 a7 P xs 
5-BOSAHNM 28C2712G —ATAT44EK foo $1 2 REG ~——, 
ier es apt : “i o a2 3 04 TP ' 
2SCZ712G 2SA1319T 2581204 (REG +12V) 
notin auf tt (0) 
Wi} 1008H] 5. 60H 
GPG | ss 16/5. 100-2 
[reG izv aur [s02-10} ss vs), 190-2 
Ai 
RIS 
ik 
i ¥ Ble 
2 
82 
ERCBi-004 
$5 (5/5), 100-5 
595 (5/5), 100-4 
7 POWER ON SW ———\ 
1C2A 6 q7 l 
S-BOS4HNM = -2SC2712G —ATAI44EK 
y——— +7 REG —— y——— 15. 3V. REG ——\. +5. 9V. REG-——\. ! 
a8 ag aio 1P2 1P3 TPA 
PRGEEN 28 ZENA 19: 2381 881K (REG +5.3V) (REG_+7¥) (REG +5.9V) 
O 
u [rec 7V OUT —=« 902-41 | 585/59). 100-1 3 
1 
| [ac a7 in | i 55 (5/5), 100-8 
85 6/9. 100-7 
ae_(12v)_IN al 
% 
ERC62K- 004 
GNO (SS) 58 6/5), 100-6 
1c3. 0 @RV3++5.3V IC4 
ws287L nS237L 
9815/9), 100-11 
A one UNREG +12V REG ———————_ [sont | 
F102 ai8 Ql7 919 
5184 DTAISSEK «2904558 25271260 
| [Res wzveo our | 12¥ (4) OUT | 902-2 | SS (5/5). 100~10 4 
a) 
| | RBA-4068 1 


CN-633, CP-183, DUS-442 | | CN-633, CP-183, DUS-442 CN-6 


CN-633; CONNECTION of FRONT CONNECTOR 


CP-183; CONNECTION of REAR CONNECTOR 
DUS-442; INDICATE CONNECTOR 


Tees 9-6) 
ee , =a Te a=) = Ps 
KY. 152-6 REMOCON Vee IN 
KY, 152-5 REMOCON SIG DUT CNOOI 
KY, 152-4 GND IN REMOTE 
KY, 152-3 GND IN we” 
Sahl ed agree cnoo2 F 
a fe fnot Se OUT f EQOT Sw * Noo Bia | On a 
2 2 a | . 
I ! 
| gy | a> as et} JEL, Fu... 
= 0.01 F 
a CA 
AU (1/2), 514-6 CHI MIC) OUT —~ — . +y 
— AU /2. 3146-3 | CH-1 MIC (7) OUT 3 ss CNOOS 
auU/2), 314-2 | 3 | cH-1 Mic @) OUT —— MIC IN 
AU (1/2), 314-1 LiCH-1 MIC OUT , ro 
1-641-584-11 
5 SVO-9500MD | 
SVO-9500MD4 
9908 a Aloe 
=) S47 
me a 1 : | 
») 
M | ge wie 
7 7 ai i 
4 
SURFACE MOUNT TYPE 
BIGDE/TRANSISTOR PIN LAYOUTS 
LODE TRANSISTOR 
8 
5 
2 
CN-633 —-B SIDE 3-PIN 
1-641-584-11 (1) 
SVO-9500MD 
SVO-9500MD4 
SVO-S500MDP 
13-114 
A B eG D 


| 


1 


| CN-633, CP-183, DUS-442 CN-633, CP-183, DUS-442 | 


DUS-442 — ASIDE 


| SaaS oa = LL NaS : ye 1-641-582-11 (1} 
tf su Se esky — ; ers Pot) J SVO-9500MD 
> = : = pi si <2 Oe a SVO-9500MD4 
‘df (7H = . SVO-9500MDP 


a ——— ‘oa i 


CP-183 — A SIDE — 
1-641-581-11 (1) 
SVO-95G0MD 
SVO-95COMD4 
SVO-95COMDP 


DUS-442 — B SIDE - 
1-641-582-11 (1) 
SVO-9500MD 
SVO-9500MD4 
SVO-9500MDP 


SURFACE MOUNT TYPE 
BIOE/TRANSISTOR PIN LAYOUTS 


flOde TRANS | STOR 


| E 
2. Whe CP-183 — B SIDE— 
am BH €) 1-641-581-1171 (1) 
3-PIN TYPE || 3-PIN TYPE SV90-3500MD 
SVO-9500MD4 " 
SVO-3500MDP 


13-114 13-114 


CP-183 ; 
DUS-442 ; 


CONNECTION of REAR CONNECTOR 


INDICATE CONNECTOR 


$5 (S/S), 116-9 
SS G/5), 116-8 
S55 (3/5), 116-7 
55 G/5). 116-6 
SS (4/5), 116-11 
SS G/5). 116-13 
SS (S/5), 116-10 
5S (3/5), 116-12 


CHASSIS 
GNB 


AU (2/2), 310-9 
AU (2/2), 310-8 
AU (2/2). 310-7 
AU (172). 310-6 
AU 72). 310-5 
AU (2/2), 310-4 
AU (2/2), 310-3 
AU (2/2), 310-2 
AU (2/2), 310-1 


AU (1/2), 309-4 
AU (1/2), 309-3 
AV 1/2), 309-2 
AU (172). 309-1 


VO G/3). 232-8 
VO G/3). 232-7 
VO (3/3), 232-6 
VO (3/3). 232-5 
VO (3/3), 232-4 
VO G/3), 232-3 
VO G/3). 232-2 
VO (3/3), 232-1 


VO 2/3), 231-3 
VO (1/3). 231-2 
vO (1/3), 231-3 
VO (2/3), 231-4 
VO (2/3), 231-5 


CP-183, DUS-442 


non 


RI 
a 


z 


CP-183, DUS-442 


INV BUFFER. 


Q! Q2 Q3 a4 
BICI44EK OTCIG4EK =BTCIS4EK §=DTCI44EK 


STROBE IN 
BATA IN 


PB CTL IN 


IN COME YINEO (OUT 


IN COME VIMEO (6) OUT 


| 3 | 
| | 
Ea 
pa [  ckock iN | 
| | 
= 


MUTE IN 
MINITOR SELECT @ IN 
MONITOR SELECT WIN 


2 AU LINE QUT G) IN 
H-2 AU LINE QUT OO IN 
CH-1 AU LINE OUT @ IN 
H+} AU LINE QUT IN 


x 


ind 
elelsfedel eT 
8 


|_1_| 180 HON) TOR GOUT ] 
| 2 | VIBE MONITOR 00 OUT 
| 3 {sc our@ iN | 
«| sc our eo _| 
Ps [os ren _| 
Pé | s-y ouroo in| 
[a [tine vour 001] 


CNS04 
4 


H:LINE/L:S OUT 


COMP/S-Y VIQEO 00 OUT 


=e 
| + 
[3 [cone/s-y vieéo @ our] 
[2 { s-c iNoo our | 
P| 


S-C_ING) OUT 


MONITOR QUT SELECTOR ——~ 
sc $426N 


C1 
TC4052BF 


[ice eee 
j} Pact our | s | 
pres 7v our | 3 | 
| strope our | 8 | 
| 6 | 
| 2 | 


@ATA OUT 
CLOCK OUT 


F-GNO 


R2 
4m 


16 


[slits [2 


EN VEE 


GND 


Ro 
2.2 


a8 
im CD ‘ 
4 


Q8 
2SC3326N 
Q5 
25C3326N 


Q6 
2SC3326N 


CNIO} 


INOICATE 
| 


=a 


DUS-442 
1-641-SB2-11 (2) 


| 


= 


Kenudes dese 


{0) CNOO7 
fo a ee 


777 INPUT BUFFER —\ 


£4 a5, 
VSS123 455123 


t 

Posed ! iT. 
H 
OF 


CH-2/R 


cNO06 


CH-1/L 


Ic3. 
NJM2253BM 
INPLT VIQEO SEL 


comes 
‘eo 
€O) | CH-2/R 
H 
ri 
“He | to cN004 
t 1 AUDIO IN 
nd ier 
+46) | CH-1AL 
is 
cNOOS 
$ VIBEO OUT 
cNOOS 
6) VISEQ OUT 
1 
Caen. CNOO! 
ViE0 
THROUGH 
ouT 


13-115 


13-115 


CP-183 


1-641-581-11 (1) 
SVO-9500MD 
SVO-9500MD4 


S 
ais 
Ss 
a {3 


> 


ane 
m 


‘ SVO-9508M9 (J) =: SYN 10001 
SVO-950GH9 (WC): S/N 10001 


an eee uc): S/N 20001 


SVO-SS00MB4 (UC): SYN 10001 


OUT 


UT 


z 


Q 
i= 
=) 


TO 10310 
TO 11620 
TO 21000 
TO 11900 


CP-183, DUS-442 


WT 


cNoa2 
S ¥!O€D IN 


cNoo3 
S VINEd 
THAOUGH OUT 


13-115 


CP-183, DUS-442 


13-115 


FRAME (1/2) 
CASSETTE COMPARTMENT MOTOR 
LOADING MOTOR 


CM-14; 
LD-35; 


CM-14 — SOLDERING SIDE — 
1-630-505-21 (1) 

SVO-9500MD 

SVO-9500MD4 

SVO-9500MDP 


LD-35 — B SIDE - 
1-637-360-12 (1) 
SVO-9500MD 
SVO-38500MD4 
SVO-3500MDP 


FRAME (1/2), CM-14, LD-35 


FRAME (1/2), CM-14, LD-35 


DR-153 (a) 


W) T-pay Ww SS-49 (172) ep) oN19M. CNOIW (FPO) 
[ee ee Sis ae CNI24W_ (BOARD-1N) 5/5) CAPSTAN FQ (A) WK. tT 
- 3 —— T-REEL RE” 0 T-REEL RET IN ](275) (S/5)] CAPSTAN FG GND | [ui 
\ —8- T-REEL Vcc IN 8 8 T-REEL Ver ouT |(2/S) «s/5)| CAPSTAN FG @) [LeSTAND 
ingos -B T-REEL ¥S IN 8 8 T-REEL ¥S (2/5) (1/8)| CAPSTAN FG Vcc REG 12¥ 
SRV-0201A 8 Hi T-REEL CW 1N 8 8 HiT-REEL CW (2/5) (s/5}] REG 12¥ CAPSTAN 
Fa) ouT -8 T-REEL FQ 2 ouT 8 8 T-REEL FG 2 JN ‘[(2/5) (7S)] CAPSTAN ERROR CAPSTAN ERROR 
F@ GND —a Fa GND IN 8 8 FQ OND OUT {(2/5) (S/S}| L:CAPSTAN FWD :CAPSTAN FWD 
FG (A) OUT —8 T-REEL FG 1 OUT 8 8 T-REEL FG f IN |(2/9) (27S)] CAPSTAN CURRENT 
| FQ vce IN —| Fo BIAS a 8 FG BIAS (2/5) {S/5} 
T-REEL 0 t) (2/5) (S/S) 19} a a 
) t-pR2 s/ap reve our" fal: & 2 
ee ees A a A 
8 1 wssifexgon our i fig = 
ie ! (2/5), T BRAKE SOL OFF OUT; {15}! © = 
ze cs1001 ws F 3 
a a 
8 DEW SENSOR ow | CNL O8W (S/s)| OND Ww 7 x 12¥ Ow aut [afi] 12v iM IW 
8 ——— 4 — DEW SENSOR (+) {avS) (1/S)§ CAM LED ¥cc y iss} 12¥ 00 OUT 12¥ Ua Wm 
8 a DEW SENSOR (-) (3/5) 17S)] CAM MODE 3 wifi) & ic LiS-SENSOR IN LiS-SENSOR ut 
2— (/S){ CAM MODE 1 NS « & DRUM Pa (-) iN DRUW PO our} 
' 7S) Ti fe]: * cd DRUM P@ (+) IN DRUM Pa aut 
_ ot Zz na = t uss} i DRUM ERROR Out DRUW ERROR (N 
Q/S}{ DRUM ERRGR ' [| DRUM FG IN DRuw FO OuT 
= Lg _ _ Za a7siy DRUM Pa GH is] DRUM PQ (+) gut GND (W) aND_ a0 
MECHA (7S) DRUM Pat) IN | | DRUM PG [-) out | GND OND (W 
CN3B, ™ S-REEL Ow) |_CN123W (2/53 : IN 
9 9 -—¥5] s-Reet RET IN |(275) (275)] LiS-SENSOR i LiS-SENSOR 
S-REEL Vee 8 8 —{e| S-REEL vec OUT | (2/5) 12/5) ‘ — 
\ S-REEL_VS 8 8 S-REEL VS ouT |(2-s) a CN639B | CN637B 
M1004 HsS-REEL Cw a a —{6| H:S-REEL Cw (2/5) CAM MODE 1 IW [1]1] CAM MODE 1 ouT 
SRV-O201A S-REEL FG 2 8 8 1s | S-REEL FG 2 IN (275) CAM MODE 2 IN 4242) CAM MODE 2 QuT 
F@_GND a —8 FG GND our |t275) : ; CAM MODE 3 w [3] 3] CAM MDDE 3 OUT 
S-REEL FO} 8 a—{3] s-Ree. Fa) IN |(2/5) | : SMO 2S00MD i) ' ' CAM LED Vcc ouT{afs | Caw LED vec IN TB 
paaas Qo ee bra Bas oT Jars {S/W 10001 TG 10310; ND sisicona a 
i] 9 7 9 7 (275) : SVO-9S00MD (UC) | T-BRAKE SOL. ON OUT{&}6| T-BRAKE SOL. ON 1N 1B 
S-REEL S/N 1000! TO 11620: T-BRAKE SOL.OFF OUT(7;7] T-BRAKE SOL.OFF IN 
> 12¥ Ob) ouT te} s| i2v (N c 
I | 12¥ OO QUT | 939} 12¥ Gb dN L;s 
| i \ Li2v oe OUT f10}10] 12v Ww IN GND 
1 (2/5) 
Fy NCH PINCH SOL STARTER OUT}2/51 | 
; Sou (2/8) ! ae sy a mr i - ie 
- —— - ——__ - —— _ - — —— - Ir 
nae KY-219 ; | CN-633 (1/2) 
1 a = » uss) CNIW BOARD-1N) 
1 ass) 
= = (5/5) FOOT Sw 
= a, ECHO (S75) 
SE-152 T-TOP ow HN-160 wera] wi as) SERIAL @ND 
42 ek L:T-SENSOR BRAKE SOL_ON —. ‘ DUT] (2/5) t175)] SERIAL SERIAL REMOCON S1G _REWOCON 
tg © ore Gna OND BRAKE SOL_OFF 8 8 BRAKE SOL OFF OuT |(2/st U/S3] SERIAL CLOCK IN SERIAL CLOCK REMOCON ¥CC REWOCON ¥ 
$1001 BRAKE SOL COM ~6 — 8 BRAKE SOL COM QUT }(2/S) (a/S)| LiKY SELECT ouT | 2 LikY SELECT 
(6) CASSETTE DOWN qq LiC-IN/WISS REC OUT 8 a Lit-IN/WISS REC IM [U7S) 1.9[ L:RESET 1 META) 
a —o7——-7 LiCASSETTE DOWN IN TEN REG LED Vcc IN 8 —8 TEN REG LED Vcc OUT }(2/S} CNISSW AU MON 5 
UL 0 ND TEN REO CDSG) IN a 8 [TEN REG CDS vec OUT }t2/5) MONITOR SELECT (A) GUT] BF— 0 — ——- nae 
$1003 8 a TEN REG CDS (2/5) I 1 MONITOR SELECT @ ouT|7}— 8 
VHS CASSETTE (A) ‘ - ‘ CDS ONO OUT | (275i MECHA “GND re art 8 - 
eS 2—[)] Livis CASSETTE IN SiECHA CNII7B] 8) “TR B 8 
eS Nee Orr 2 (Ww) Sw-2 iw) (S/S) i REG 5S¥ = IN fami - Me cecal 
L: T-SENSOR 0 0 LiT-SENSOR (2/5) U7S)[ TRACKING VR 3— TRACKING #R QuT 8— A 
LED vy) LiCASSETTE DOWN OUT 8 a LiCASSETTE DOWN G73) 175)) SLOW TRACKING VR @—— SLOW TRACKING VR_QUT — a —- rea 
a 2 LiVHS CASSETTE QUT 8 8 LiVKS CASSETTE (37s) 01/5)| anD 8 GNO IN 0 - irs 
* nae TOP/ENO LED Vcc IN a — i} TOP/END LED Yee (2/5) 
TOPZEND SENSOR GND a t) TOP/END SENSOR OND }(2/S) 
Ww) = =... = ee 1 es Sa? gg ety 
puroat g-——— 8 = = aa he a 
BRAKE -— 2 = = | (az) 
eae acid CM-14 culoow] W go -heG 
CNCOLY | () CasSsecoN CNIOSW  (OARD-1N) (S/S); REG -7¥ IN [11f-————. 2 —— 
S-TEN (Y) = 1 M904 ‘ 3] CASSECDN MOTOR (-) OUT}t17S) (Ss7s)] REG 12v WO IN 8 
2 REG LED ¥ec OUT ! CoP aa LEAT a) CASSECGN MOTOR OUT |(1/5) (S/S) GND oo ———-8 
oO GND | MOTOR i ‘ CASSECON MOTOR (-) DUT j{17S) (S/S)] REG S. 3V IN a 8 A 
1 | TEN REO CDS) OUT | i S/S) ———-~a REG 5, OV 1901 
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FRAME (1/2), CM-14, LD-35 FRAME (1/2), CM-14, LD-35 
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(J) MODEL : AC-131 BOARD 
{UC} MODEL, : AC-131A BOARD 


FRAME (1/2) 


SVO-9500MD (2) 
SVQO-9500MD4 (1} 


13-116 


LOCATION OF PRINTED CIRCUIT BOARD 


CR-39 Board 


VO0-37 Board 


RP-62 Board | “ 


‘ 


DUS-544 Board 


DR-153 (b) Board 


AC-131 Board (J model) 
AC-131A Board (UC model) 


CN-633 Board—— 


KY-219 Board CM-14 Board 


DR-153 (a) Board AU-161A Board 


* DP-165 Board (on the KY-219 board) 


AH-28 Board SS-49 Board 
LE-80 Board 
\ 


DR-176 Board 
SE-151 Board 


SE-159 Board 


LE-86 Board 


~~~ VM-12. Board 


* DUS-534 Board (on the SS-49 board) 


* DUS-445 Board LD-35 Board 


(on the SS-49 board) 
SE-152 Board 


| 


HN-160 Board DR-167 Board fe 


JER? : HIOMTHMOV REMIT, TV-LANCRAMENTOET. 
NOTE 2: Printed circuit boards marked with * on the above illustrations are omitted from the frame diagrams. 
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SECTION 14 
SPARE PARTS AND FIXTURES 


14-1. PARTS INFORMATION 


(1) Components marked with A\on the spare parts list are 
critical to safe operation. Replace these components with 
Sony Parts whose part numbers appear in this manual or 


in service manual supplements published by Sony. 


(2) Spare Parts supplied from the Sony Parts Center will 
sometimes have a different shape from the original parts. 
This is due to improved parts and/or engineering 
changes or standardization of genuine parts. 

This manual’s spare parts list indicate the part numbers 
of the standardized genuine parts at the present. 
Regarding engineering part changes by the engineering 
department, refer to Sony service bulletins and service 


manual supplements. 


(3) The parts marked with s in the SP (Supply Code) column 
of the parts list are normally stocked for replacement 
purposes. The parts marked with o in the SP column are 
not normally required for routine service work. Orders 
for parts marked with o will be processed, but allow for 


additional delivery time. 


(4) Items with no part mumber and/or no description are not 
stocked because they are seldom required for routine 


service. 
(5) All resistors are in ohms. 


(6) Tension Spring 
(x x T) after a tension spring is shown on the parts list 
in order to indicate the number of spring turns required 
for the use. 
(Example) TENSION, SPRING (20T): 
This spring must be cut at its 20th turn for 


actual use. 


14-1 


14-2. EXPLODED VIEWS 


* Exploded views are composed of the following blocks. 


(1) Ornamental panel block .......-.........04- Page 14-3 
Top panel 
Front panel 
U case 
Rear panel 
34-pin interface board (SVO-9500MD4) 


(2) Printed circuit boards .................-000. Page 14-4 
Power switch 
Power transformer 
Remote control jack 


(3) Cassette compartment block ................ Page 14-5 
(4) Head drum and tape run blocks ............ Page 14-6 
Head drum 


Cleaning roller 
Tape guides 
Stationary heads 
Slide rails 


(5) Reel table and pinch roller blocks .......... Page 14-7 
S/T reel table 
Pinch roller block 
Tension regulator arm 
RVS tape guide 


14-2 


(6) Mechanism control block 
Reel motor 
Capstan motor 
Cam motor block 
S/T brake arm 
Threading gear assembly 


Page 14-8 


| ORNAMENTAL PANEL BLOCK ORNAMENTAL PANEL BLOCK 


Ornamental panel block 


34-PIN INTERFACE BOARD (Equivalent to optional board SVBK-110) 
{Not available from Sony Parts Center. Please contact SONY sales office. ] 


\ va Prt mor, BA 2 4 _ In case of ; 


a In case of “svO-9500MD |. 


eee =| SVO-9500MD4 pe 


SVO-9500MD (2) 
SVO-9500MD4 (1) 


14-3 


14-3 


J 


pee 


/ 
\ 


+ 
* 


Part No 


A-6756-339-A 
X- 2068-004 -0 
X-3166-373-1 
1-535-316-11 
1-570- 145-11 


1-573-580-11 
1-573-590-12 
1-573-744-11 


A 1-580-375-11 


1-641-582-11 


1-691-273-11 
1-691-274-11 
1-691-287-11 
2-068-008-00 
2-284-744-00 


3-177-786-01 
3-173-493-02 
3-173-496-01 
3-173-497-01 
3-556-952-01 


3-648-149-41 
3-672-782-02 
3-672-782-21 
3-672-783-02 
3-672-783-12 


3-672-783-71 
3-672-783-81 
3-672-783-91 
3-719-159-01 
3-733-603-01 


3-733-606-11 
4-605-946-01 
4-866-613-00 
4-879-487-61 


Description 

MOUNTED CIRCUIT BOARD, CP-183 
TERMINAL ASSY 

PANEL SUB ASSY, FRONT 
TERMINAL, GROUND (M4) 

S¥ITCH. SLIDE 


CONNECTOR. DUAL BNC, FEMALE 
CONNECTOR. KOUND 4P, FEMALE 
JACK, PIN 2P, FEMALE 

INLET, AC 3P, MALE 

PRINTED CIRCUIT BOARD, DUS-442 


JACK, PIN 1P, FEMALE 
CONNECTOR, BNC, FEMALE 
CONNECTOR, ROUND 8P, FEMALE 
WASHER 

CUSHION (B), KEY 


BRACKET, 8P 
COVER, TR 
CASE, U 
PANEL, TOP 
FOOT, M 


COVER (DIA. 4), LAMP 
KEY TOP CA) 
KEY TOP (A) 
KEY TOP (B) 
KEY TOP (B) 


KEY TOP (B)— “Ce 
KEY TOP (B)- S/OP- 
KEY TOP (B)— Pfe Sg 
SCREW (M3), CBW) 

KEY TOP 


PUSH BUTTON (5x9) 
COVER, 3P INLET 
SPRING, COMPRESSION 
PUSH BUTTON 


* 1:SVO-9500MD_ S/N 20451 and higher 
SVO-9500MD4 S/N 11051 and higher 


and S/N 20001 to 20450 
SVO-9500MD4 S/N 10001 to 11050 


| 

| 

* 2:SVO-9500MD S/N 10001 to 11620 | 
| 

_ 


PRINTED CIRCUIT BOARDS 


PRINTED CIRCUIT BOARDS 


No. Part No. SP Description 
Printed circuit boards 101 A-6713-485-B o MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-161 
102 A~6715-459-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-176 
103 A-6716-647-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, DP-165 
104 A-6717-646-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-219 
105 A-6717-648-B o MOUNTED CIRCUIT BOARD, SS-49 


106 A-6723-444-B o MOUNTED CIRCUIT BOARD, DC-53 
107 = A-6727-403-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, RP-62 
108  A-6727-404-A o WOUNTED CIRCUIT BOARD, VM-12 
109 A-6727-405-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, VO-37 
110 9 A-6727-406-B o MOUNTED CIRCUIT BOARD, CR-38 


111 4-6756-022-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-153 
112  X-3166-367-1 s KNOB ASSY (2P), S¥ 

113. X-3166-368-1 s KNOB ASSY (3P), S¥ 

114 A\1-450-746-13 s TRANSFORMER, POWER 

115 1-507-743-21 s JACK, STEREO MINIATURE 


116 1-507-854-00 
117 A\1-532-743-11 


JACK, LARGE TYPE 
FUSE, GLASS TUBE 2A 125¥ 


1-533-189-11 


119 
Bx 52.6 x 10 By eal Nee ° : : 
oe @e,, Ss 120 Al-570-544-11 


6 


HOLDER, FUSE 
SWITCH, PUSH CAC POWER) 


s 

; ; s 
we 118 A1-532-745-11 s FUSE, GLASS TUBE 3.15A 125V 

Ss 

s 


. h 121 1-572-991-11 s SWITCH, SLIDE 
‘4 Ss : 122 1-572-992-11 s SWITCH, SLIDE 
Poet os 123 1-572-993-11 s SWITCH, SLIDE 
~ f 124 1-641-584-11 o PRINTED CIRCUIT BOARD, CN-633 
| 125  1-641-600-21 o PRINTED CIRCUIT BOARD, AC-131A 


126 = 3-177-646-01 
127 -1-644-095-11 
128 = 1-690-612-11 
129 1-690-613-11 
130 =: 1-690-614-12 


SHIELD CC), VW 

PRINTED CIRCUIT BOARD, DUS-544 
WIRE, FLEXIBLE CARD 20P 

WIRE, FLEXIBLE CARD 26P 

WIRE, FLEXIBLE CARD 28P 


oooo$9o 


131 2-335-143-01 
132 3-168-157-01 
133 3-168-158-01 
134 3-168-180-01 
135 3-173-464-01 


FILM, INSULATING 
BRACKET (R), VO 
BRACKET (CL), ¥O 
COVER, AC PC BOARD 
SHIELD (A), VO 


eooooo 


Soy 136 3-173-465-01 o SHIELD (B), YO 
= a 137 3-173-466-01 o SHEET, INSULATING, VM 
- 138 3-173-468-01 o SHEET, INSULATING, RP 
139 3-173-469-01 o BUSHING, TRANSISTOR 
YES 140 3-173-475-03 o SHEET, INSULATING, KY 


La ae 
PWHO x8 | ra 
123 


. 141 3-173-476-01 o SHIELD. ¥ 
os fay = ~ per ‘ | 142 X-3166-801-] o SHIELD (B) ASSY, DC 
143 3-173-478-01 o SHIELD (A). DC 
13) 144 3-173-480-01 o HOLDER (B), LED 
— 3 145 3-173-481-02 o SHEET. INSULATING. DR 


3-173-489-01 o SHIELD (A), VM 

147 3-173-490-01 o SHIELD (B). VM 

~ Cho - ; 148 3-173-491-02 o SHIELD CA), RP 

42 5 : Ne ive ye TA 149 3-173-492-01 o SHIELD (B), RP 
2 Ee Q 


SVO-9500MD (2) 
SVO-9500MD4 (1) 


14-4 14-4 


150 = 3-174-480-01 


151 3-175-214-01 
152 3-646-090-11 
153 3-682-057-11 
154 3-703-353-08 
155 4-353-620-02 


156 = 4-601-472-00 
157 4-924-098-31 
158  3-642-310-00 
159 4-886-821-11 


COVER, 


POWER SWITCH 


SHIELD, CR 

RIVET, NYLON 

SPACER (SWALL) 
SUPPORTER, PC BOARD 
HINGE, PC BOARD 


COVER, FUSE 
HOLDER, PC BOARD 
HOLDER, PC BOARD 
SCREW, M3 CASE 


CASSETTE COMPARTMENT BLOCK CASSETTE COMPARTMENT BLOCK 


Cassette compartment block 
No. 


201 
202 
203 
204 
205 


206 
207 
208 
209 
210 


211 
212 
213 


SVO-9500MD (2) 
SVO-9500MD4 (1) 


Part No. 


A-6751-446-A 
3-173-474-11 
X-3727-775-2 
X-3727-784-1 
3-168-046-02 


3-696-510-01 
3-716-144-02 
3-736-100-01 
3-736-164-01 
3-736-167-01 


3-738-285-01 
3-739-687-01 


3-736-044-02 


SP 


Ss 
$s 
s 
s 
s 


s 
s 
$s 
s 
s 


s 
$s 
s 


Description 


FL BLOCK ASSY 

DOOR, FL 

GEAR (RIGHT) ASSY, NIDWAY 
NOTOR ASSY 

LEVER, PREVENTION 


WASHER (3), STOPPER 
RETAINER, WORM 
GEAR CFL), WORW 
WHEEL (FL), WORW 
ARM, DOOR SWITCHING 


SPRING, TENSION 
SPRING, TENSION 
GEAR CLEFT), MIDWAY 


HEAD DRUM AND TAPE RUN BLOCKS HEAD DRUM AND TAPE RUN BLOCKS | 


Head drum and tape run blocks 


PWH3x 6 


SVO-9500MD (2) 
SVO-9500MD4 (1) 


a PSW26 x 6 
| Boy 
| 
Ae ! FLAT 


SET SCREW 
>» ‘ HEXAGON ! 


2x3 


SET SCREW 
HE XAGON 


506 


Ant PO 
x "& 


™~ . 


14-6 


SET SCREW 
GEXAGON 


x 
FLAT POINT 


3 
~N 


304 


No. 


301 
302 
303 
304 
305 


306 
307 
308 
309 
310 


311 
312 
313 
314 
315 


316 
317 
318 
319 
320 


321 
322 
323 
324 
325 


326 
327 
328 
329 
330 


331 
332 
333 
334 
335 


336 
337 
338 
339 
340 


341 
342 
343 


Part No. 


A-6736-092-A 
A-6746 -062-B 
A-6746-063-B 
A-6747-277-A 
X-3165-325-2 


X-3165-326-2 
X-3165-329-1 
X-3165-335-1 
X-3165-336-1 
X-3165-337-1 


X-3165-584-1 
X-3165-588-1 
X-3166-556-1 
X-3727-771-1 
X-3743-515-4 


1-543-695-11 
1-637-245-13 
1-637-246-12 
1-637-247-11 
1-637-251-12 


3-166-987-01 
3- 166-992-02 
3-167-013-02 
3-167-028-02 
3-167-034-02 


3-167-035-05 
3-305~- 423-00 
3-669-979-00 
3-650-537-00 
3-669-465-00 


3-669-595-00 
3-736-041-01 
3-736-082-01 
3-736-745-01 
3-738- 250-01 


3-741-925-01 
3-899-248-11 
8-719-985-00 
8-729-926-31 
8-848-570-12 


8-848-571-02 
3-177-109-01 
3-675-713-91 


Description 


HEAD ASSY, AUDIO 

SHUTTLE (LEFT) BLOCK ASSY 
SHUTTLE CRIGHT) BLOCK ASSY 
ROLLER BLOCK ASSY, BC 
ROLLER ASSY, No.1] GUIDE 


ROLLER ASSY. No. GUIDE 
PLATE ASSY, SHUTTLE 
BASE ASSY, STABILIZER 
ROLLER ASSY, No.2 GUIDE 
ROLLER ASSY, GUIDE 


GROUND ASSY, SHAFT 
HEAD ASSY, ACE 

ARM ASSY, WC ROLLER 
STABILIZER ASSY, TAPE 
ROLLER ASSY, C 


HEAD, FULL-ERASE 

PRINTED CIRCUIT BOARD, SE-151 
PRINTED CIRCUIT BOARD, SE-152 
PRINTED CIRCUIT BOARD, LE-80 
PRINTED CIRCUIT BOARD, HN-160 


SPRING, AH COIL 
HOLDER, SHUTTLE 
HOLDER, ST SENSOR 
HOLDER, LED 

RAIL CL), SLIDE 


RAIL CR), SLIDE 
SPRING, COMPRESSION 
SPRING, TENSION 
WASHER 

WASHER (1.5), STOPPER 


WASHER (2), STOPPER 
NUT (N3), NYLON 
RETAINER, TS THRUST 
SPRING 

SCREW, AC ADJUSTMENT 


RING, RETAINING 

SCREW (3x8) 

LED GL451¥S1, IR 
PHOTOTRANSISTOR PT483FIS 
DRUM ASSY DZH-40A-R 


UPPER DRUM ASSY DZR-40-R 


s SLEEVE 


SPACER, VIDEO HEAD 


REEL TABLE AND PINCH ROLLER BLOCKS REEL TABLE AND PINCH ROLLER BLOCKS 


Reel table and pinch roller blocks 
No. Part No. SP Description 


401 A-6742-071-A s ARM ASSY, TENSION REGULATOR 
402 A-6750-279-C s PINCH ROLLER BLOCK ASSY 

403 X-3166-781-1 o OPENER ASSY. CASSETTE 

404 X-3165-332-2 o ARM ASSY, PINCH ROLLER 

405 X-3165-340-1 o ARM ASSY, RVS 


406 X-3165-341-1 
407 X-3165-345-1 
408 X-3166-369-2 
409 = 1-454-434-21 
410 = 1-570-711-11 


BASE ASSY, GUIDE 
TABLE ASSY. REEL 
GEAR ASSY. FR 
SOLENOID, PLUNGER 
SWITCH, MICRO 


nuunn na 


411 = 1-571-099-11 
412 -1-637-249-11 
413 :1-637-250-11 
414 = 1-806-232-21 
415 1-806-682-91 


SWITCH, KICRO 

PRINTED CIRCUIT BOARD. SE-159 
PRINTED CIRCUIT BOARD, LE-86 
DETECTOR MB-1102/S.N 

SENSOR, DEW CONDENSATION 


nunca na 


416 3-177-579-01 
417: 3-166-989-01 
418  3-166-991-01 
419 3-167-006-01 
420 3-167-008-01 


SPRING 

GEAR, RVS RELAY 

SPRING, RVYS COIL 
GEAR. FR DRIVING 
GEAR. PRESS CAM 


nunnn vw 


421  3-167-011-02 o CONVEXITY BLOCK 
422  3-167-012-02 o ARM, PRESS LOCK 
423 3-167-036-01 o HOLDER, STD 

424  3-174-491-01 o PIN, SOLENOID 
425  3-174-492-01 o LEVER, PRESS 


426 3-174-891-01 s GEAR (2), RVS CAM 

427 3-174-892-01 s SPRING, FR COIL 

428 3-490-159-00 s SPRING, TENSION 

429 3-646-209-11 s SPRING. M-SW LEVER 
430  3-669-596-00 s WASHER (2.3), STOPPER 


431  3-694-792-01 
432 3-701-439-21 
433 3-701-443-21 
434 3-701-506-01 
435 3-703-309-31 


WASHER 

WASHER, POLY 3MM DIA..0.5t 

WASHER, POLY SMM DIA..0.5t 

SET SCREW, DOUBLE POINT 3x4 
SPACER (5x18) 


nunnnoae 


436 3-736-041-01 
437 3-736-046-01 
438 3-736-136-01 
439 3-739-621-01 
440 8-719-821-22 


NUT (N3), NYLON 

SPRING (RETURN). TENSION 
CAM, ELEVATOR 

SPRING, COMPRESSION 

LED TLO221, ORG 


nunnu nu 


SVO-9500MD (2) 
SVO-9500MD4 (1) 


14-7 14-7 


Mechanism control block 


SVO-9500MD (2) 
SVO-9500MD4 (1) 


PWH3 x 6 


@, 


8 


PWH3 x 6 
| 


MECHANISM CONTROL BLOCK 


MECHANISM CONTROL BLOCK 


PS2.6 x6 


6 


PS26 ¥ 8 


14-8 


PWHS x 6 


Part No 


A-6715-460-A 
A-6737-203-B 
A-6741-069-A 
A-6741-070-A 
A-6750-281-A 


A-6750-282-A 
X-3165-329-1 
X-3165-330-3 
X-3165-331-2 
X-3165-347-2 


X-3165-593-2 
X-3166-511-1 
X-3166-512-2 
X-3166-575-1 
1-454-334-71 


1-454-531-11 
3-166-988-01 
3-167-001-01 
3-167-081-01 
3-167-834-01 


3-167-835-01 
3-492-141-99 
3-176-439-02 
3-669-596-00 
3-696-388-01 


3-716-144-02 
3-733- 395-01 
T-627-553-28 
8-835-432-01 
8-835-480-02 


SP 


oO 
s 
oO 
Qo 
$ 


Onna NH “anonnd CmnNHnon 


nannndo 


Description 


MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-167 
MOTOR BLOCK ASSY, CAM 

BRAKE BLOCK ASSY, REEL 

BRAKE BLOCK ASSY, LDB 

GEAR (RIGHT) BLOCK ASSY, LOADING 


GEAR (LEFT) BLOCK ASSY, LOADING 
PLATE ASSY. SHUTTLE 

ARW (S) ASSY. BRAKE 

ARM (T) ASSY, BRAKE 

HOLDER ASSY, DRIVING GEAR 


MOTOR ASSY, CAM 

ARM ASSY, LDB 

LDB (BASE) ASSY 
GEAR (2) ASSY, MODE 
SOLENOID, PLUNGER 


SOLENOID, PLUNGER 

GEAR, PINCH COMMUNICATION 
GEAR, RELAY 

WHEEL, WORN 

SLIDER, B 


CLAMP, M 

SPRING, TENSION (17. 5T) 
SPRING, TENSION 

WASHER (2.3), STOPPER 
RUBBER, JOINT 


RETAINER, WORM 

GEAR (CAH), WORM 

SCREW, PRECISION +P 2x2.5 
MOTOR. DC SRY-0201A 
MOTOR, DC SCY-0401A 


a 


E 14-3. ELECTRICAL PARTS LIST 
i “Electrical parts list are composed of the following lists. 
AC= 131A: Oar 1s bieie.c56:6o:0'o.0's/eisia'sierein'e 6/6 so wie’ « Siniw'e eiaie'a'e. 0's Wleiele ae bie'eisin:vinis'sie'e'e'ee'e sie 
if AW=28 DOA 0:5 a:5:c55'eis:sss.0'a's 0:0 6:0.010 e.0:0'0:0 6: oib-0%0 00 au ase aie. Slee boise pe alee ale ie'sie'sipias-o'e sia) 
AU-161 board 
for SVO-9500MD S/N 10001 to 11620 1.2... ... ccc ecw cece eee c ec cn cc cececeetes 
é for SVO-9500MD S/N 20001 and higher, and SVO-9500MD4 .........0.. eee eeeeeee 
GCM = 14 DOSY a 5 6:s's-0: core aiece(ere.wis's 6'b0'3.6'0'6.0's, 0: 020.8 wie wiole 0's, 8°0.0:6 10 Be Sie se aleseiensie Se.eie ate ieee 
g CN-633 board .......-seccesceuce Ore lates eter dvetstoiaceve:wlesistordiave aahdint Ee tasdi erates diesetols' set 
CPHIBS: beard dy ccs Avs ee aeme nese ueawdvudes vetoes, guna d husede Senne 
CR-38 board 
for SVO-9500MD S/N 10001 to 11220 ..-.. cece ec en ce cv cece cncccccseccccccsces 
For SVO-9500MD S/N 11221 to 11620 ..... cece cca cc cece cece cen cenencvcceeeces 
for SV0-9500MD S/N 20001 and higher, and SVO-9500MD4 ......cccccceeccceeees 
DC-53 board 
| for SVO-9500MD S/N 10001 to 11620 ......eeseeees Leds ate Weelaents baeeehad 
for SVO-9500MD S/N 20001 and higher, and SVO-9500MD4 ..........cccecccences 
DP 2165; DOA a sistas ctein in aia s,icieeieie sia le wth oe tina daiwa. edie hiwrese seers Cae b.Dehe wSiie de esa 
i DR=153\ DOard cis 5 ca eie:olee die Wictsca’ and areasdaiela oid Sveiase brain salves ela dle erwe.arel Obie Saree ou weld 
DR21G7" (DOANE <i5:0:cise esa ieie ec 0's 5je 5:05:64 sie oitie6's 5'i0i0'e ierelnlelayesn%e w's'e'e aieielelevinie'e siecle’ 0's! 
DR-176 board ....ccccccessecacnces bisa auiwlere-oraso. 0 aieialee e'osie-s aie bielo 6 else ee aeIes satan 
DUS-442 board ....cccccccecrccccccccnccrecssccccctsccus Wieie'ate.e% aiaisiciwreta eeiele.ctecs 
DUS +445) DOA: 56.5 50's oie icca aati wnt anse'e elace: din: sis: tarsia:8 o ace-e:d eve o'ale: wyerd.cie aiavnrerete soca wiare leis 
DUS-529 board (SVO-9500MD Part of S/N 10021 to 10720) ......ccccsaccecccces 
DUS-534 board (SVO-9500MD S/N 20001 and higher, and SV0-9500MD4) ........... 
DUS $544 “boards: 6 a:c.svorers.cie are erased ore Sislaieieis icjee' whores gieie secsb ok tome ee sieiets QeeDe's eeisrese 
i HN=160" board «sein Sicn ORES ye Sows § od wie eee ieee eeiewle eee eiedee ae haeeweeneen’s 2 
KY=219° Board) sis.bs0 v0. s26:e0i58 ile ccre Sie tab wiere i0.e10.b:6 ora aia se BiG Slee eiarersiewdw Deals sauelee 
i LD-35 board .........0. aisiarsleleGinie'eieia‘ciarais-o nie eibie: siete Ae 6a 6aiR'eie loin. 6-0Sieitis,eiate wis wears ee 
LE=80: Boar 5 sss eia's ecieieree S.cib-ais acid Sievers ecesare'e-w'eie'e wiare's wiele e dielbw inne eaiewlne dd avers dcleaue 
LE =86° DOAN) foes dccwis 5. d:5 esse ecalerece wise wrave « 6 dinayeie wd oie luce leis wisselSnib aye e wiesae'etacsiete aways 
7 RP-62 board 
for SVO-9500MD S/N 10001 to 11620 ..... cc cece ccccc cece cnncncccnsccsceceace 
for SVO-9500MD S/N 20001 and higher, and SVO-9500MD4 .......ccseeceeesceees 
q SESV51 Doar: side eiiecic eels Sve daeecie de oils oe tie cect bas tckeurece reseed etececed 
SE=153) DOAN. eis oss; ccaieiavaare ainis ieee Sieiel olarsi die aie 6'd'e%e Sicfe's aieleteie-sinieieie.0io,0 eieteie e's eie/aia cls 
SES159: hoard: ese sicies ce tedte04seista obs isin a 6:ses6's @ielwiacd eieid o:ere-e's 0d slaeisiaiein's wisiaee eiesele se 
SS-49 board 
for SVO-9500MD S/N 10001 to 11620 ............ aig s/Sisiela sisiabia See Mialoe aidiale-erwtete 
for SVO-9500MD S/N 20001 and higher, and SVO-9500MD4 .........ccccceeeeeces 
VM-12 board 
for SVO-9500MD S/N 10001 to 11620 .....c. cece ee cece ee cen cen erccecceerecece 
: for SVO-9500MD S/N 20001 to 21200, and SVO-9500MD4 S/N 10001 to 12200 ... 
for SVO-9500MD S/N 21201 and higher, and SVO-9500MD4 S/N 12201 and higher . 
V0-37 board 
for SVO-9500MD S/N 10001 to 11620 ....... ccc cece een e cece cece cece eeeeceeces 
for SVO-9500MD S/N 20001 to 21200, and SV0-9500MD4 S/N 10001 to 12200 ... 
for SV0-9500MD S/N 21201 and higher, and SV0-9500MD4 S/N 12201 and higher . 
EV AMG 5755s aie. oa) ue 018 se \ Sie aso: 00/006 wie larseaieiaio Gietelelo"bie.eis aleve ele'ere Gola eteg ee Weise wioaae ie 
Frame, connector & contact ......c.cececeecers aicis' ote Seielareie ote. shaven pine ow eee ee 
Harness's Child parts .......cccccccncccncccc cc cns ance neers ceeceeenseecees 
i NOTE: SVO-9500MD of S/N 11621 to 19999 are nonexistence. 
A SVO-9500MD/9500MD4 


14-16 


14-35 
14-36 


14-38 


14-9 


Min 


JUTE 


or Q'ty Part No. SP 


Ipc 1-641-600-21 
4pcs 1-533-189-11 
lpc 3-168-180-01 
2pes 3-646-090-11 


vuonoed 


CN1 W 1-564-321-00 o 
CN2 W 1-565-395-11 0 
CK3 W 1-564-321-00 o 
CN4 1-580-445-11 0 
Fl 1-532-743-11 s 
F2 1-532-743-11 s 
AH-28 BOARD 

Ref. No. 


or Q'ty Part No. SP 


CN616 W 
CN617 Y 
CN618 W 


k1001 


1-506-483-21 s 
1-506-481-11 s 
1-506-481-11 s 


X-3165-588-1 0 


14-10 


Description 


PRINTED CIRCUIT BOARD, AC-131A 


HOLDER, FUSE 
COVER, AC BOARD 
RIVET, NYLON 


CONNECTOR, VH 2P, MALE 
CONNECTOR, VH 3P, MALE 
CONNECTOR, VH 2P, MALE 
CONNECTOR, VH 3P, MALE 


FUSE 2A 125V 
FUSE 2A 125V 


Description 


CONNECTOR, 4P, MALE 
CONNECTOR, 2P, MALE 
CONNECTOR, 2P, MALE 


HEAD ASSY, ACE 


Ref. No. 
or Q'ty 


(58-61 
€201,202 
C203 
C206 
C207 


C209 
C211 
C212 
(213 
C214 


C215 
C216 


Part No. 


SP Description 


A-6713-485-B 0 MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-161 


1-164-232-11 
1-126-162-11 
1-163~275-11 
1-130-483-00 
1-164-232-11 


1-130-493-00 
1-163-038~00 
1-164-232-11 
1-130-471-00 
1-126-163-11 


1-124-589-11 
1-126-163-11 
1-123-383-00 
1-126-160-11 
1-163-038-00 


1-124-589-11 
1-130-475-00 
1-126-163-11 
1-130-487-00 
1-124-239-00 


1-130-483-00 
1-124-589-11 
1-126-157-11 
1-126-934-11 
1-124-584-00 


1-124-261-00 
1-164~232-11 
1-164-232-11 
1-130-471-00 
1-163-038-00 


1-126-163-11 
1-124-589-11 
1-126-163-11 
1-123-382-00 
1-130-475-00 


1-126-163-11 
1-130-487-00 
1-124-239-00 
1-130-483-00 
1-126-157-11 


1-126-934-11 
1-163-141-00 
1-126-157-11 
1-163-035-00 
1-163-243-11 


1-124-589-11 
1-124-257-00 
1-163-275-11 
1-126-163-11 
1-130-483-00 


1-124-589-11 
1-126-160-11 
1-126-163-11 
1-124-234-00 
1-124-589-11 


1-126-163-11 
1-130-477-00 


CERAMIC, CHIP 0.OluF 10% 100V 


ELECT 3.3uF 20% 50V 
MYLAR 0.0luF 5% 50V 


s 
s 
s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
Ss 
s 


CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


MYLAR 0.068uF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP O.luF 25V 


MYLAR 1000pF 5% 50V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 


ELECT 47uF 20% 16V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 
ELECT 3.3uF 20% 100V 
ELECT luF 20% 50V 
CERAMIC, CHIP O0.luF 25V 


wnunnunn 


nNnnnn 


ELECT 47uF 20% 16V 

MYLAR 2200pF 5% 50V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 
MYLAR 0.022uF 5% 50V 
ELECT 6.8uF 20% 25V 


MYLAR 0.01uF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 
ELECT 10uF 20% 16V 
ELECT 220uF 20% 16V 
ELECT 100uF 20% 10V 


ELECT 10uF 20% 50V 


wnununn 


yununn 


CERAMIC, CHIP 0.01luF 10% 100V 


s 

s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
s CERAMIC, CHIP 0.01uF 10% 100V 
s 
s 


MYLAR 1000pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP Q0.luF 25V 


s ELECT 4.7uF 20% 50V 
s ELECT 47uF 20% 16V 
s ELECT 4.7uF 20% 50V 
s ELECT 3.3uF 20% 100V 
s MYLAR 2200pF 5% 50V 


s ELECT 4.7uF 20% 50V 
s MYLAR 0.022uF 5% 50V 
s ELECT 6.8uF 20% 25V 
S MYLAR 0.0luF 5% 50V 
s ELECT 10uF 20% 16V 


ELECT 220uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 


s 
s 
s ELECT 10uF 20% 16V 
s 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


s CERAMIC, CHIP 47pF 5% 50V 


s ELECT 47uF 20% 16V 
s ELECT 2.2uF 20% 50V 


s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 


s ELECT 4.7uF 20% 50V 
s MYLAR 0.0luF 5% 50V 


s ELECT 47uF 20% 16V 
s ELECT luF 20% 50V 

s ELECT 4.7uF 20% 50V 
s ELECT 22uF 20% 16V 
s ELECT 47uF 20% 16V 


s ELECT 4.7uF 20% 50V 
s MYLAR 3300pF 5% 50V 


SV0-9500MD 


(AU-161 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP 


C217 1-126-163-11 s 
C218 1-124-584-00 s 
€219 1-131-587-11 s 
C220 1-126-157-11 s 
C223 1-130-486-00 s 
C224 1-130-475-00 s 
C226 1-124-589-11 s 
C227 1-109-675-11 s 
C228 1-109-621-00 s 
C229 1-163-010-11 s 
C230 1-163-125-00 s 
C231 1-126-163-11 s 
C235 1-126-157-11 s 
C236 1-126-163-11 s 
C238 1-126-160-11 s 
C303 1-163-275-11 s 
C306 1-126-163-11 s 
C307 1-130-483-00 s 
C309 1-124-589-11 s 
C311 1-126-160-11 s 
C312 1-126-163-11 s 
C313 1-124-234-00 s 
C314 1-124-589-11 s 
C315 1-126-163-11 s 
C316 1-130-477-00 s 
C317 1-126-163-11 s 
C318 1-124-584-00 s 
C319 1-131-587~11 s 
C320 1-126-157-11 s 
C323 1-130-486-00 s 


C324 1-130-475-00 
C326 1-124-589-11 
C327 1-109-675-11 
C328 1-109-621-00 
C329 1-163-010-11 


nyunununn 


C330 1~163-125-00 s 
C331 1-126-163-11 s 
C402 1-136-558-11 s 
C403 1-130-483-00 s 
c404 1-130-473-00 s 


C405 1-124-589-11 s 
C406 1-126-157-11 s 
C407 1-124-234-00 s 
C414 1-126-157-11 s 
C415 1-126-934-11 s 


C417 1-126-157-11 s 
C418 1-126-934-11 s 


CN302 W 1-506-468-11 s 
CN303 R 1-506-468-11 s 
CN307 8 1-506-473-11 s 
CN308 Y 1-506-471-11 s 
CN309 Y 1-506-469-11 s 


CN310 8 1-506-474-11 
CN311 Y 1-506-476-11 
CN313 R 1-506-472-11 
CN314 W 1-506-469-11 
CN315 B  1-506-468-11 


CN316 Y 


yunuununun 


1-506-468-11 s 


SVO0-9500MD 


Description 


ELECT 4.7uF 20% 50V 
ELECT 100uF 20% 10V 
TANTALUM 0.68uF 5% 35V 
ELECT 10uF 20% 16V 
MYLAR 0.018uF 10% 50V 


MYLAR 2200pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 
MICA 120pF 1% 500V 
MICA 220pF 1% 500V 
CERAMIC, CHIP 1200pF 10% 50V 


CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 

ELECT 10uF 20% 16V 

ELECT 4.7uF 20% 50V 

ELECT luF 20% 50V 


CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 

MYLAR 0.0luF 5% 50V 

ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT luF 20% 50V 


ELECT 4.7uF 20% 50V 
ELECT 22uF 20% 16V 
ELECT 47uF 20% 16V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 
MYLAR 3300pF 5% 50V 


ELECT 4.7uF 20% 50V 
ELECT 100uF 20% 10V 
TANTALUM 0.68uF 5% 35V 
ELECT 10uF 20% 16V 
MYLAR 0.018uF 10% 50V 


MYLAR 2200pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 
MICA 120pF 1% 500V 
MICA 220pF 1% 500V 
CERAMIC, CHIP 1200pF 10% 50V 


CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 
FILM 3900pF 5% 630V 
MYLAR 0.0luF 5% 50V 
MYLAR 1500pF 5% 50V 


ELECT 47uF 20% 16V 
ELECT 10uF 20% 16V 
ELECT 22uF 20% 16V 
ELECT 10uF 20% 16V 
ELECT 220uF 20% 16V 


ELECT 10uF 20% 16V 
ELECT 220uF 20% 16V 


CONNECTOR, 3P, MALE 
CONNECTOR, 3P, MALE 
CONNECTOR, 8P, MALE 
CONNECTOR, 6P, MALE 
CONNECTOR, 4P, MALE 


CONNECTOR, 9P, MALE 
CONNECTOR, 11P, MALE 
CONNECTOR, 7P, MALE 
CONNECTOR, 4P, MALE 
CONNECTOR, 3P, MALE 


CONNECTOR, 3P, MALE 


(AU-161 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 


or Q'ty Part No. SP Description 


02 8-719-104-34 s DIODE 182836 

D4 8-719-109-93 s DIODE RD6.2ES-B2 
D5 8-719-400-18 s DIODE MA152WK 

D6 8-719-104-34 s DIODE 182836 

D7 8-719-109-93 s DIODE RD6.2ES-B82 
D8A 8-719-911-19 s DIODE 1SS119 
0201 8-719-104-34 s DIODE 152836 
0202-204 8-719-400-18 s DIODE MA152WK 
D302, 303 8-719-400-18 s DIODE MA152WK 
D403 8-719-109-81 s DIODE RD4.7ES-B2 
D404 8-719-104-10 s DIODE 1SS99 

D405 8-719-110-08 s DIODE RD8.2ES-B2 
0406,409 8-719-400-18 s DIODE MA152WK 
D410,411 8-719-911-19 s DIODE 1SS119 
D412A 8-719-911-19 s DIODE 188119 
D413A 8-719-911-19 s DIODE 1SS119 

FL1 1-236-203-11 s FILTER, BANDPASS 1.3MHz 
FL2 1-236-204-11 s FILTER, BANDPASS 1.7MHz 
FL201 1-239-008-11 s FILTER, LOW-PASS 
FL301 1-239-008-11 s FILTER, LOW-PASS 
ICl 8-759-420-15 s IC AN3932S 

1¢2 8-759-420-18 s IC AN3972FC 

1¢3 8-759-982-03 s IC RC5532DD 

1C4 8-759-602-49 s IC M5201P 

1C201 8-759-805-20 s IC LA7297 

1€202 8-752-057-20 s IC CXA1102P 
1€203 8-759-602-49 s IC M5201P 

1€204 8-759-602-49 s IC M5201P 

1€301 8-759-805-20 s IC LA7297 

1€302 8-752-057-20 s IC CXA1102P 
1303 8-759-602-49 s IC M5201P 

1€304 8-759-602-49 s IC M5201P 

1401 8-759-982-25 s IC RC78L09A 


L2,3 1-410-482-31 s INDUCTOR 100uH 
L4 1-408-408-00 s INDUCTOR 8.2uH 
L201 1-412-451-21 s INDUCTOR 8.2mH 
L202 1-410-091-31 s INDUCTOR 22mH 

L301 1-412-451-21 s INDUCTOR 8.2mH 


L302 1-410-091-31 s INDUCTOR 22mH 
L401 1-410-120-11 s INDUCTOR 1.2mH 


Q5 8-729-901-06 s TRANSISTOR DTA144EK 
Q7 8-729-119-79 s TRANSISTOR 2SC2785-FEK 
Q8 8-729-119-77 s TRANSISTOR 2SA1175-FEK 
Qo 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
Q10 8-729-119-77 s TRANSISTOR 2SA1175-FEK 


Q11 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
Qi2 8-729-120-28 s TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
Q13,201 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
Q203,204 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
Q209 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 


Q211 8-729-120-28 s TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
Q212 8-729-901-06 s TRANSISTOR DTA1L44EK 
Q213 8-729-120-28 s TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
Q303,304 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
Q309 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 


Q312 8-729-202-38 s TRANSISTOR 2SC3326N 
Q313,314 8-729-901-06 s TRANSISTOR DTA144EK 
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IVMTALHIUALNTE 


(AU-161 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 


or Q'ty Part No. 


SP Description 


(AU-161 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Q403 8-729-140-96 s TRANSISTOR 2SD774-34 
Q404 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
Q406 8-729-320-60 s TRANSISTOR 2S0788-34 
Q407 8-729-120-28 s TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
Q408 8-729-140-93 s TRANSISTOR 2SB739-34 


Q409 8-729-120-28 s TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
Q414 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
Q416 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G 


R1 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R2,3 1~216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R5,6 1-216-075-00 s METAL, CHIP 12K 5% 1/10W 
R7-9 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 

R10 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


Rll 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R12 1-216-663-11 s METAL, CHIP 3.3K 0.5% 1/10W 
R13 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W 
R14 1-216-691-11 s METAL, CHIP 47K 0.5% 1/10W 
R15 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


R16 1-216-051-00 s METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 
R17A 1-249-418-11 s CARBON 1.2K 5% 1/4W 
R23 1-216-673-11 s METAL, CHIP 8.2K 0.5% 1/10W 
s 
Ss 


R24,25  1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R29 1-216-677-11 s METAL, CHIP 12K 0.5% 1/10W 


R30,31 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R32 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R33 1-216-113-00 s METAL, CHIP 470K 5% 1/10W 
R36 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R37 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 


R38 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
R39-41 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R42,43 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R44 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R45 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 


R46 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R47,48 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R49 1-216-051-00 s METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 
R50A 1-249-418-11 s CARBON 1.2K 5% 1/4W 

R51 1-216-055-00 s METAL, CHIP 1.8K 5% 1/10W 


R52 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W 
R58 1-216-673-11 s METAL, CHIP 8.2K 0.5% 1/10W 
R59,60 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R64 1-216-677-11 s METAL, CHIP 12K 0.5% 1/10W 
R65 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


R66 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 

R67 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 
R68 1-216-113-00 s METAL, CHIP 470K 5% 1/10W 
R69 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R70 1-216-063-00 s METAL, CHIP 3.9K 5% 1/10W 


R71 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R72 1-216-059-00 s METAL, CHIP 2.7K 5% 1/10W 
R73 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 

R74 1-216-059-00 s METAL, CHIP 2.7K 5% 1/10W 
s 


R201 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


R202 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R203 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R204 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R205 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R206 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
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Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description 

R207 1-216-001-00 s METAL, CHIP 10 5% 1/10W 
R208 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R209 1-216-109-00 s METAL, CHIP 330K 5% 1/10W 
R210 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R211 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 


R213 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R214 1-216-067-00 s METAL, CHIP 5.6K 5% 1/10W 
R217 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R218 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 

R219 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


R221 1-216-663-11 $ METAL, CHIP 3.3K 0.5% 1/10W 
R222 1-216-666-11 s METAL, CHIP 4.3K 0.5% 1/10W 
R223 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3K 0.5% 1/10W 
R224 1-216-641-11 s METAL, CHIP 390 0.5% 1/10W 
R226 1-216-690-11 s METAL, CHIP 43K 0.5% 1/10W 
R227 1-216-105-00 s METAL, CHIP 220K 5% 1/10W 
R228,229 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R232 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 

R235 1-216-035-00 s METAL, CHIP 270 5% 1/10W 
R236 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 


R238 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R239 1-216-071-00 s METAL, CHIP 8.2K 5% 1/10W 
R250 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R251 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R252,253 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


R254 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R261, 262 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 

R265 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R267 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R268 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


R269 1-216-055-00 s METAL, CHIP 1.8K 5% 1/10W 
R270 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R271 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R272 1-216-055-00 s METAL, CHIP 1.8K 5% 1/10W 
R273,274 1-216-077-00 s METAL, CHIP 15K 5% 1/10W 


R275 1-216-055-00 s METAL, CHIP 1.8K 5% 1/10W 
R276 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R277 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R278 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 

R279 1-216-053-00 s METAL, CHIP 1.5K 5% 1/10W 


R280 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R281 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R282 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R306 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R307 1-216-001-00 s METAL, CHIP 10 5% 1/10W 


R308 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R309 1-216-109-00 s METAL, CHIP 330K 5% 1/10W 
R310 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R311 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
R313 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 


R314 1-216-067-00 s METAL, CHIP 5.6K 5% 1/10W 
R317 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R318 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
R319 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R321 1-216-663-11 s METAL, CHIP 3.3K 0.5% 1/10W 


R322 1-216-666-11 s METAL, CHIP 4.3K 0.5% 1/10W 
R323 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3K 0.5% 1/10W 
R324 1-216-641-11 s METAL, CHIP 390 0.5% 1/10W 
R326 1-216-690-11 s METAL, CHIP 43K 0.5% 1/10W 


SV0-9500MD 


(AU-161 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R327 
R328 , 329 
R332 
R335 
R336 


R338 
R339 
R350, 351 
R361 , 362 
R365 


R367 
R368 
R369 
R370 
R371 


R372 
R373 ,374 
R375 
R376 
R377-384 


R402 
R403 
R407 
R408 
R411 


R412 
R413 414 
R415 ,416 
R417 
R418 


R419 ,429 
R430 
R432 
R433 
R434 


RJ1-11 
RJ13 
RJ15-17 
RJ21,22 


RV1 
RV2 
RV3 
RV4,5 
RV6 


RV7 
RV8,9 
RV10,11 
RV201 
RV202 


RV203 
RV204 
RV205 
RV301 
RV302 


RV303 
RV304 
RV305 


T401 


Part No. 


1-216-105-00 
1-216-065-00 
1-216-049-00 
1-216-035~00 
1-216-041-00 


1-216-073-00 
1-216-071-00 
1-216-089-00 
1-216-295-00 
1-216-073-00 


1-216-089-00 
1-216-073-00 
1-216-055-00 
1-216-073-00 
1-216-089-00 


1-216-055-00 
1-216-077-00 
1-216-055-00 
1-216-065-00 
1-216-081-00 


1-249-381-11 
1-216-298-00 
1-216-073-00 
1-216-304-11 
1-216-025-00 


1-216-049-00 
1-216-073-00 
1-216-065-00 
1-216-073-00 
1-216~025-00 


1-216-073-00 
1-216-065-00 
1-216-073-00 
1-216-029-00 
1-216-017-00 


1-216-295-00 
1-216-295-00 
1-216-295-00 
1-216-295-00 


1-238-020-11 
1-238-019-11 
1-230-524-11 
1-238-015-11 
1-238-019-11 


1-228-460-00 
1-238-015-11 
1-238-016-11 
1-238-017-11 
1-238-019-11 


1-238-015-11 
1-238-013-11 
1-238-021-11 
1-238-017-11 
1-238-019-11 


1-238-015-11 
1-238-013-11 
1-238-021-11 


1-433-330-11 


SV0-9500MD/9500MD4 


SP 


s 


yunun nunnn 


nuununuu 


nyuynun nunnunn yYyunuunn yunuun 
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Description 


CHIP 220K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 270 5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 8.2K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 0 

CHIP 10K 5% 1/10W 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 1.8K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


1.8K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 1.8K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 


CARBON 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


1 5% 1/4W 

CHIP 2.2 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 3.3 5% 1/10W 
CHIP 100 5% 1/10W 


CHIP 1K 5% 1/10W 

CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 100 5% 1/10W 


CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 150 5% 1/10W 
CHIP 47 5% 1/10W 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 0 
CHIP 0 
CHIP 0 
CHIP 0 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CARBON 100K 
CARBON 47K 
METAL 22K 
CARBON 4.7K 
CARBON 47K 


RES, ADJ, 
RES, ADJ, 
RES, ADJ, 
RES, ADJ, 
RES, ADJ, 


RES, 
RES, 
RES, 
RES, 
RES, 


ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 


METAL 20K 
CARBON 4.7K 
CARBON 10K 
CARBON 22K 
CARBON 47K 


CARBON 4.7K 
CARBON 2.2K 
CARBON 220K 
CARBON 22K 
CARBON 47K 


RES, 
RES, 


ADJ, 
ADJ, 
RES, ADJ, 
RES, ADJ, 
RES, ADJ, 


CARBON 4.7K 
CARBON 2.2K 
CARBON 220K 


RES, 
RES, 
RES, 


ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 


TRANSFORMER, BIAS OSCILLATION 


AU-161 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 


Suse esa /SVO-9500MD4; a1} 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


lpc 

C1,2 1-164-232-11 
C4 1-163-263-11 
C5 1-130-483~-00 
C6 1-164-232-11 
C7 1-130-493-00 
C8 1-163-038-00 
C11,12 1-164-232-11 
C13 1-163-275-11 
(14,15 = 1-126-163-11 
C17 1-124-589-11 
€18,19 = 1-126-163-11 
C20 1-126-160-11 
C21 1-163-038-00 
C22 1-124-589-11 
C23 1-130-475-00 
C24 1-126-163-11 
C25 1-130-487-00 
C26 1-124-239-00 
C27 1-130-483-00 
C28 1-124-589-11 
C29 1-126-157-11 
C30 1-126-934-11 
C31 1-124-584-00 
€33,34 1-164-232-11 
C36 1-164-232-11 
C38 1-163-275-11 
C39 1-163-038-00 
C40,41 1-126-163-11 
C42 1-124-589-11 
C43,44 1-126-163-11 
C46 1-130-475-00 
C47 1-126-163-11 
c48 1-130-487-00 
c49 1-124-239-00 
C50 1-130-483-00 
C51 1-126-157-11 
C52 1-126-934-11 
C53 1-163-141-00 
C54,55 = 1-126-157-11 
C56 1-163-035-00 
C57 1-163-243-11 
C58-61 1-124-589-11 
C66 1-163-038-00 
C201, 202 1-124-257-00 
C203 1-163-275-11 
C206 1-126-163-11 
C207 1-130-483-00 
C209 1-124-589-11 
C211 1-126-160-11 
C212 1-126-163-11 
C213 1-124-234-00 
C214 1-124-589-11 
C215 1-126-163-11 
C216 1-130-477-00 
C217 1-126-163-11 
C220 1-126-157-11 
C223 1-130-486-00 


SP 


Ss 


uununn 


unwnunn 


ununn 


Yyunun 


mwunununn 


Description 


A-6713-485-B o MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-161 


CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 330pF 5% 50V 
MYLAR 0.0luF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.01uF 
MYLAR 0.068uF 5% 50V 


10% 100V 


CERAMIC, CHIP 0.1luF 25V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC. CHIP 1000pF 5% 50V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 

ELECT 47uF 20% 16V 


ELECT 4.7uF 20% 50V 
ELECT luF 20% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.1luF 
ELECT 47uF 20% 16V 
MYLAR 2200pF 5% 50V 


ELECT 4.7uF 20% 50V 
MYLAR 0.022uF 5% 50V 
ELECT 6.8uF 20% 25V 
MYLAR 0.01uF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


25V 


ELECT 10uF 20% 16V 

ELECT 220uF 20% 16V 
ELECT 100uF 20% 10V 
CERAMIC, CHIP 0.01luF 
CERAMIC, CHIP 0.01uF 


CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.1uF 25V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 

ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 4.7uF 20% 50V 


10% 100V 
10% 100V 


MYLAR 2200pF 5% 50V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 
MYLAR 0.022uF 5% 50V 
ELECT 6.8uF 20% 25V 
MYLAR 0.0luF 5% 50V 


ELECT 10uF 20% 16V 

ELECT 220uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
ELECT 10uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


CERAMIC, CHIP 47pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
ELECT 2.2uF 20% 50V 
CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 


ELECT 4.7uF 20% 50V 
MYLAR 0.01uF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 
ELECT luF 20% 50V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 


ELECT 22uF 20% 16V 
ELECT 47uF 20% 16V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 
MYLAR 3300pF 5% 50V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 


ELECT 10uF 20% 16V 
MYLAR 0.018uF 10% 50V 


14-13 


i 


HITMAN 


(AU-161 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO-9500MD4; all) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP 


C224 1-130-475-00 s 
C226 1-163-038-00 s 
€227,228 1-109-675-11 s 
C229 1-163-010-11 s 
€230 1-163-125-00 s 


Description 


MYLAR 2200pF 5% 50V 

CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
MICA 120pF 1% 500V 

CERAMIC, CHIP 1200pF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 


(AU-161 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO-9500MD4; all) 


Ref. No. 
or Q'ty 


D201-203 
D204 
D302 , 303 
D403 
D404 


Part No. 


8-719-400-18 
8-719-911-19 
8-719-400-18 
8-719-109-81 
8-719-400-1 


8 
8-719-110-08 


Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 


SP Description 


DIODE MA152WK 
DIODE 185119 
DIODE MA152WK 
DIODE RD4.7ES-B2 
DIODE MA152WK 


C231 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V D405 s DIODE RD8.2ES-B2 
C235 1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V D406,409 8-719-400-18 s DIODE MAL52WK 
C236 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V D410,411 8-719-911-19 s DIODE 1SS119 
C238 1-126-160-11 s ELECT luF 20% 50V D414 8-719-110-14 s DIODE RD9.1ES-B1 
C239 1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V 
FL1 1-236-203-11 S FILTER, BANDPASS 1.3MHZ 
C240 1-107-169-00 s MICA 100pF 5% 500V FL2 1-236-204-11 s FILTER, BANDPASS 1.7MHz 
C303 1-163-275-11 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V FL201 1-239-008-11 s FILTER, LOW-PASS 
C306 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V FL301 1-239-008-11 s FILTER, LOW-PASS 
C307 1-130-483-00 s MYLAR 0.0luF 5% 50V 
C309 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V IC1 8-759-420-15 s IC AN3932S 
1c2 8-759-420-18 s IC AN3972FC 
C311 1-126-160-11 s ELECT luF 20% 50V 1C3 8-759-982-03 s IC RC5532DD 
C312 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V 1C4 8-759-602~49 s IC M5201P 
C313 1-124-234-00 s ELECT 22uF 20% 16V 15 8-759-035-93 s IC SC7S32F 
C314 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C315 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V 1C201 8-759-805-20 s IC LA7297 
10203 8-759-602-49 s IC M5201P 
C316 1-130-477-00 s MYLAR 3300pF 5% 50V 1C204 =8-759-602-49 s IC M5201P 
C317 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V 1€301 8-759-805-20 s IC LA7297 
C320 1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V 1€303 8-759-602-49 s IC M5201P 
C323 1-130-486-00 s MYLAR 0.018uF 10% 50V 
(324 1-130-475-00 s MYLAR 2200pF 5% 50V 1€304 8-759-602-49 s IC M5201P 
1€401 8-759-982-25 s IC RC78LO9A 
(326 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
€327,328 1-109-675-11 s MICA 120pF 1% 500V L2 1-408-408-00 s INDUCTOR 8.2uH 
(329 1-163-010-11 s CERAMIC, CHIP 1200pF 10% 50V L3 1-410-482-31 s INDUCTOR 100uH 
€330 1-163-125-00 s CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V L4,201 1-408-408-00 s INDUCTOR 8.2uH 
C331 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V L202 1-410-091-31 s INDUCTOR 22mH 
L301 1-412-451-21 s INDUCTOR 8.2mH 
C339 1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V 
C340 1-107-169-00 s MICA 100pF 5% 500V L302 1-410-091-31 s INDUCTOR 22mH 
C402 1-136-558-11 s FILM 3900pF 5% 630V L401 1-410-120-11 s INDUCTOR 1.2mH 
C403 1-130-483-00 s MYLAR 0.01luF 5% 50V 
C404 1-130-473-00 s MYLAR 1500pF 5% 50V Q5,8 8-729-901-06 s TRANSISTOR DTA144EK 
Q10 8-729-119-77 s TRANSISTOR 2SA1175-FEK 
C405 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V Q12 8-729-120-28 s TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
C406 ,407 1-124-234-00 s ELECT 22uF 20% 16V Q13 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
C414 1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V Q14,15 8-729-202-38 s TRANSISTOR 2SC3326N 
C415 1-126-934-11 s ELECT 220uF 20% 16V 
C417 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V Q201, 203 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
Q207,211 8-729-120-28 s TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
C418 1-126-934-11 s ELECT 220uF 20% 16V Q212 8-729-901-06 s TRANSISTOR DTA144EK 
C420 1-124-465-00 s ELECT 0.47uF 20% 50V Q213 8-729-120-28 s TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
Q303 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
CN302 W 1-506-468-11 s CONNECTOR, 3P, MALE 
CN303 R 1-506-468-11 s CONNECTOR, 3P, MALE Q307 8-729-120-28 s TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
CN307 B_ 1-506-473-11 s CONNECTOR, 8P, MALE Q312 8-729-202-38 s TRANSISTOR 2SC3326N 
CN308 Y 1-506-471-11 s CONNECTOR, 6P, MALE Q313 8-729-901-06 s TRANSISTOR DTA144EK 
CN309 Y 1-506-469-11 s CONNECTOR, 4P, MALE Q314 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
Q403 8-729-140-96 s TRANSISTOR 2SD774-34 
CN310 B 1-506-474-11 s CONNECTOR, 9P, MALE 
CN311 Y 1-506-476-11 s CONNECTOR, 11P, MALE Q404 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
CN313 R 1-506-472-11 s CONNECTOR, 7P, MALE Q406 8-729-320-60 s TRANSISTOR 2SD788-34 
CN314 W 1-506-469-11 s CONNECTOR, 4P, MALE Q407 8-729-120-28 s TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
CN315 B 1-506-468-11 s CONNECTOR, 3P, MALE Q408 8-729-140-93 s TRANSISTOR 2SB739-34 
Q409 8-729-120-28 s TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
CN316 Y 1-506-468-11 s CONNECTOR, 3P, MALE 
Q414 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
D2 8-719-104-34 s DIODE 182836 Q416 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G 
D5 8-719-400-18 s DIODE MA152WK 0422 8-729-901-06 s TRANSISTOR DTA144EK 
D6 8-719-104-34 s DIODE 182836 
D7 8-719-109-93 s DIODE RD6.2ES-B2 R1 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
D8 8-719-400-18 s DIODE MA152WK R2,3 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
14-14 SVO0-9500MD/9500MD4 


(AU-161 BOARD /SVO0-9500MD ; 


/SVO-9500MD4; a11) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 
R5,6 1-216-075-00 
R7-9 1-216-049-00 
R10 1-216-073-00 
Rll 1-216-097-00 
R12 1-216-663-11 
R13 1-216-685-11 
R14 1-216-691-11 
R15 1-216-651-11 
R16,17. = 1-216-051-00 
R23 1-216-679-11 
R24 1-216-675-11 
R25,29 1-216-677-11 
R30,31 1-216-073-00 
R32 1-216-097-00 
R33 1-216-113-00 
R36,41 1-216-073-00 
R42,43 1-216-081-00 
R44 1-216-073-00 
R46 1-216-049-00 
R47,48 1-216-089-00 
R49,50 1-216-051-00 
R51 1-216-057-00 
R52 1-216-045-00 
R58 1-216-677-11 
R59 1-216-675-11 
R60,64 1-216-677-11 
R65 1-216-073-00 
R66 1-216-089-00 
R67 1-216-061-00 
R68 1-216-113-00 
R69 1-216-065-00 
R70 1-216-063-00 
R71 1-216-065~-00 
R72 1-216-059-00 
R73 1-216-073-00 
R74 1-216-047-00 
R77 1-216-051-00 
R81 1-216-675-11 
R82 1-216-673-11 
R83 1-216-675-11 
R84 1-216-673-11 
R88,89  1-216-089-00 
R90 1-216-065-00 
R201 1~216-073-00 
R202 1-216-049-00 
R203 1-216-073-00 
R204,206 1-216-097-00 
R207 1-216-001-00 
R208 1-216-089-00 
R209 1-216-109-00 
R211 1-216-025-00 
R213 1-216-081-00 
R214 1-216-067-00 
R217 1-216-073-00 
R218 1-216-121-00 
R219 1-216-073-00 
R221 1-216-663-11 
R222 1-216-666-11 
R223 1-216-065-00 
*f 1-216-663-11 
SVO-9500MD/9500MD4 


Ss 
s 
) 
s 
Ss 


nuunuun uununnn nuunnunn nunun unununn unununun 


nunnunn 


unununn 


nunununn 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
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METAL, 
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METAL, 
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METAL, 
METAL, 
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METAL, 


METAL, 
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METAL, 
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METAL, 


SP Description 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


S/N 20001 and higher 


12K 5% 1/10W 

1K 5% 1/10W 

10K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
3.3K 0.5% 1/10W 


27K 0.5% 1/10 
47K 0.5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
1.2K 5% 1/10W 
15K 0.5% 1/10W 


10K 0.5% 1/10W 
12K 0.5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
470K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10H 
47K 5% 1/10W 


1.2K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
680 5% 1/10W 
12K 0.5% 1/10W 
10K 0.5% 1/10W 


12K 0.5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
3.3K 5% 1/10W 
1/10W 


-7K 5% 1/10W 
-9K 5% 1/10W 
-7K 5% 1/10W 
Ps 5% 1/10W 

5% 1/10W 


820 5% 1/10W 
1.2K 5% 1/10W 
10K 0.5% 1/10W 
8.2K 0.5% 1/10W 
10K 0.5% 1/10W 


8.2K 0.5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 

1K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
10 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
330K 5% 1/10W 


100 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
5.6K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1M 5% 1/10W 


5% 1/10W 
K 0.5% 1/10W 
K 0.5% 1/10W 
K 5% 1/10W 
K 


10K 
3.3) 
4.3 
4.7 
3.3K 0.5% 1/10W 


(AU-161 BOARD /SVO-9500MD ; 


S/N 20001 and higher 


/SVO-9500MD4; a11) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP 
R229 1-216-065-00 s 
R232 1-216-049-00 s 
R235 1-216-035-00 s 
R236 1-216-041-00 s 
R238 1-216-073-00 s 
R239 1-216-071-00 s 
R251 1-216-065-00 s 
R252 1-216-073-00 s 
R261,262 1-216-081-00 s 
R263 1-216-057-00 s 
R267 1-216-089-00 s 
R268 1-216-073-00 s 
R269 1-216-055-00 s 
R271 1~-216-089-00 s 
R272 1-216-055-00 s 
R273,274 1-216-077-00 s 
R275 1-216-055-00 s 
R277 1-216-089-00 s 
R278 1-216-049-00 s 
R279 1-216-053-00 s 
R280 1~216-097-00 s 
R281 1-216-081-00 s 
R282 1-216-065-00 s 
R285 1-216-073-00 s 
R286 1-216-075-00 s 
*f 1-216-077-00 s 
R287 1-216-089-00 s 
R288 1-216-059-00 s 
R306 1-216-097-00 s 
R307 1-216-001-00 s 
R308 1-216-089-00 s 
R309 1-216-109-00 s 
R311 1-216-025-00 s 
R313 1-216-081-00 s 
R314 1-216-067-00 s 
R317 1-216-073-00 s 
R318 1-216-121-00 s 
R319 1-216-073-00 s 
R321 1-216-663-11 s 
R322 1-216-666-11 s 
R323 1-216-065-00 s 
*f 1-216-663-11 s 
R329 1-216-065-00 s 
R332 1-216-049-00 s 
R335 1-216-035-00 s 
R336 1-216-041-00 s 
R338 1-216-073-00 s 
R339 1-216-071-00 s 
R350,351 1-216-089-00 s 
R361,362 1-216-081-00 s 
R363 1-216-057-00 s 
R367 1-216~-089-00 s 
R368 1-216-073-00 s 
R369 1-216-055-00 s 
R371 1-216-089-00 s 
R372 1-216-055-00 s 
R373 1-216-077-00 s 
R374 1-216-073-00 s 
*f 1-216-077-00 s 
NOTE: *f; SV0-9500MD 


SV0-9500MD4 


Description 


METAL, 
METAL, 
METAL , 
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METAL, 
METAL, 
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METAL, 
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METAL, 
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METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 


CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 

CHIP 270 5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 


CHIP 8.2K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 


CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 1.8K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 1.8K 5% 1/10W 


CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 1.8K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 

CHIP 1.5K 5% 1/10W 


CHIP 100K 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 12K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 


CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 2.7K 5% 1/10W 
CHIP 100K 5% 1/10W 
CHIP 10 5% 1/10W 

CHIP 47K 5% 1/10W 


CHIP 330K 5% 1/10W 
CHIP 100 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 5.6K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 


CHIP 1M 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 3.3K 0.5% 1/10W 
CHIP 4.3K 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 3.3K 0.5% 1/10W 


CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 

CHIP 270 5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 


CHIP 8.2K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 


CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 1.8K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 1.8K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 


CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 


S/N 20001 to 20300 
S/N 10001 to 10700 
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CLUPPEUET PEO 


(AU-161 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO-9500MD4; all) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R375 


R411 
R412 
R413, 414 
R415,416 
R417 


R418 
R419, 429 
R430 
R432 
R433 


R434 


RV1 
RV2 
RV3 
RV4,5 
RV6 


RV7 
RV8,9 
RV10, 11 
RV201 
RV202 


RV203 
RV204 
RV205 
RV301 
RV302 


RV303 
RV304 
RV305 


T401 


Part No. 


1-216-073-00 
1-216-055-00 
1-216-081-00 
1-216-073-00 
1-216-075-00 
1-216-077-00 


1-216-089~-00 
1-249-381-11 
1-216-298-00 
1-216-073-00 
1-210-304-11 


1-216-025-00 
1-216-049-00 
1-216-073-00 
1-216-065-00 
1-216-073-00 


1-216-025-00 
1-216-073-00 
1-216-065-00 
1-216-073-00 
1-249-407-11 


1-216-017-00 


1-238-020-11 
1-238-019-11 
1-230-522-11 
1-238-015-11 
1-238-019-11 


1-230-522-11 
1-238-015-11 
1-238-016-11 
1-238-017-11 
1-238-019-11 


1-238-015-11 
1-238-013-11 
1-238-021-11 
1-238-017-11 
1-238-019-11 


1-238-015-11 
1-238-013-11 
1-238-021-11 


1-433-330-11 


Ss 


unnunn 


wvnununn 


SP Description 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
CARBON 1 5% 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


CARBON 


10K 5% 1/10W 
1.8K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
12K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 


47K 5% 1/10W 
1/44 

2.2 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
3.3 5% 1/10W 


100 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


100 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


150 5% 1/4¥ 


METAL, CHIP 47 5% 1/10W 


RES, 
RES, 
RES, 
RES, 
RES, 


RES, 
RES, 
RES, 
RES, 
RES, 


RES, 
RES, 
RES, 
RES, 
RES, 


RES, 
RES, 
RES, 


TRANSFORMER, BIAS OSCILLATION 


ADJ, CARBON 100K 
ADJ, CARBON 47K 
ADJ, METAL 4.7K 
ADJ, CARBON 4.7K 
ADJ, CARBON 47K 


ADJ, METAL 4.7K 
ADJ, CARBON 4.7K 
ADJ, CARBON 10K 
ADJ, CARBON 22K 
ADJ, CARBON 47K 


ADJ, CARBON 4.7K 
ADJ, CARBON 2.2K 
ADJ, CARBON 220K 
ADJ, CARBON 22K 
ADJ, CARBON 47K 


ADJ, CARBON 4.7K 
ADJ, CARBON 2.2K 
ADJ, CARBON 220K 


NOTE: *f; SVO-9500MD S/N 20001 to 20300 
SV0-9500MD4 S/N 10001 to 10700 
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errs 


Ref. No. 


or Q'ty Part No. 


SP Description 


CNOO1 Y 1-506-482-11 s CONNECTOR, 3P, MALE 


CN-633 BOARD 

Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description 

lpe 1-641-584-11 0 PRINTED CIRCUIT BOARD, CN-633 
C1 1-161-379-00 s CERAMIC 0.0luF 20% 25V 

CNW 0 ------------ ~ HARNESS (CN-KY) 


CN2 W 1-506-483-21 s CONNECTOR, 4P, MALE 
CNOO1 1-507-743-21 s JACK, MINI (STEREO) 
CN002 1-507-743-21 s JACK, MINI (STEREO) 


CNO03 1-507-854-00 s JACK, PHONE 


SV0-9500MD/9500MD4 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP 


This board includes the 


lpc A-6756-339-A o 


C1 1-163-035-00 s 
C2 1-124-589-11 s 
C3 1-124-589-11 s 
C4 1-124-589~11 s 
C5 1-124-584-00 s 
C6 1-124-589-11 s 
(7 1-126-163-11 § 
(8 1-126-163-11 s 
C10 1-163-035-00 s 
C11 1-124-589-11 s 


C12 1-124-589-11 
C13 1-124-589-11 
C14 1-164-232-11 
C15 1-163-035-00 
C16 1-124-584-00 


nnununn 


CN001 1-573-580-11 s 
CNOO2 1-573-590-12 s 
CN003 1-573-590-12 s 
CN004 1-573-744-11 s 
CNOO5 1-573-590-12 s 
CNO06 1-573-744-11 s 
CN007 1-691-273-11 s 
CNO08 1-691-274-11 s 
CN501 Y 1-506-483-21 o 
CN502 B 1-506-488-11 o 
CN503 W 1-506-487-11 s 
CN504 Y 1-506-484-11 s 
CN505 B 1-506-487-11 s 
CN506 B 1-566-095-11 o 
D1 8-719-800-76 s 
D2 8-719-800-76 s 
D3 8-719-800-76 s 
D4 8-719-800-76 s 
DS 8-719-800-76 s 


D11 8-719-157-33 s 
D12 8-719-800-76 s 


IC1 8-759-208-09 s 
1C2 8-759-982-04 s 
1C3 8-759-710-86 s 


L1 1-410-482-31 s 
Ql 8-729-901-01 s 
Q2 8-729-901-01 s 
Q3 8-729-901-01 s 
Q4 8-729-901-01 s 
Q5 8-729-202-38 s 
Q6 8-729-202-38 s 
Q7 8-729-202-38 s 
Q8 8-729-202-38 s 
R2 1-216-089-00 s 
R3 1-216-089-00 s 
R4 1-216-025-00 s 
R5 1-216-065-00 s 
R6 1-216-057-00 s 


SVO-9500MD/9500MD4 


Description 
DUS-442 board. 
MOUNTED CIRCUIT BOARD, CP-183 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 100uF 20% 10V 


ELECT 47uF 20% 16V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 100uF 20% 10V 


CONNECTOR, DUAL BNC, FEMALE 
CONNECTOR, ROUND 4P, FEMALE 
CONNECTOR, ROUND 4P, FEMALE 
JACK, PIN 2P, FEMALE 

CONNECTOR, ROUND 4P, FEMALE 


JACK, PIN 2P, FEMALE 
JACK, PIN 1P, FEMALE 
CONNECTOR, BNC, FEMALE 
CONNECTOR, 4P, MALE 
CONNECTOR, 9P, MALE 


CONNECTOR, 8P, MALE 
CONNECTOR, 5P, MALE 
CONNECTOR, 8P, MALE 
PIN, BOARD TO BOARD 11P 
(used 7P, cut 4P off) 


DIODE 1SS226 
DIODE 1SS226 
DIODE 1SS226 
DIODE 1SS226 
DIODE 1SS226 


DIODE RD6.2MB 
DIODE 185226 


IC TC4052BFHB 
IC RC5532M 
IC NJM2233BM 


INDUCTOR 100uH 


TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SC3326N 


TRANSISTOR 2SC3326N 
TRANSISTOR 2SC3326N 
TRANSISTOR 2SC3326N 


METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 


(CP-183 BOARD) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP 


R7 1-216-097-00 s 
R8 1-216-065-00 s 
R9 1-216-664-11 s 
R10 1-216-065-00 s 
R11 1-216-664-11 s 


R12 1-216-065-00 


Ss 
R13 1-216-061-00 s 
R14 1-216-097-00 s 
R15 1-216-097-00 s 
R16 1-216-089-00 s 
R17 1-216-089-00 s 
R18 1-216-073-00 s 
R19 1-216-073-00 s 
R20 1-216-624-11 s 
R21 1-216~-624-11 s 


R22 1-216-624-11 s 
R23 1-216-049-00 s 
R25 1-216-065-00 s 
R26 1-216-065-00 s 
R27 1-216-041-00 s 


R28 1-216-049-00 s 
RJ1 1-216-295-00 s 
RJ2 1-216-295-00 s 
RJ3 1-216-295-00 s 
RJ4 1-216-295-00 s 


$1 1-570-145-11 s 


Description 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


100K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
3.6K 0 

4.7K 5% 1/10W 


3.6K 0.5% 1/10W 


4.7K 5% 1/10W 
3.3K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 


47K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
75 0.5% 1/10W 
75 0.5% 1/10W 


75 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 


4.7K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
0 

0 

0 


0 


SWITCH, SLIDE 
$2 1-570-145-11 s SWITCH, SLIDE 
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HUN 


Ref. No. 
or Q'ty 


lpc 


C500 
C501 
C502 
C503 
C504A 


C505 
C506A 
C507 
C508 
C509 


€510,511 
C512 
C513 
C514 
C515 


€516,517 
(518 
C519 
C520 
C521 


C522 
(523 
(524 
C525 
C526 


(527 

*a 
C529 
(530 
C531 


C540 
(541 
(542 
C543 
(544,545 


(547 
(548 
C549 
(550-553 
C560 


C561 
(562 
C563 
C564 
C565 


C566A 
(567 


C569 
C570A 
*a 


*a 


(571-573 
C574 
C575 
C576 
C578 


(579 


Part No. 


SP Description 


A-6727-406-B o MOUNTED CIRCUIT BOARD, CR-38 


1-163-251-11 
1-124~-589-11 
1~163-037~11 
1-164-232-11 
1-161-051-00 


1-163-037-11 
1-161-051~00 
1-164-492-11 
1-131-368-00 
1-164-492-11 


1-124-442-00 
1-163-251-11 
1-163-235-11 
1-163-217-11 
1-131-345-00 


1-131-341-00 
1-131-351-00 
1-164-699-11 
1-163-012-00 
1-163-235-11 


1-163-085-00 
1-164-232-11 
1-163-245-11 
1-163-253-11 
1-163-125-00 


Deleted. 

1-163-251-11 
1-163-099-00 
1-163-085-00 
1-164-232-11 


1-124-589-11 
1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-163-091-00 
1-164-232-11 


1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-163-089-00 
1-164-232-11 
1-124-589-11 


1-163-037-11 
1-163-251-11 
1-163-125-00 
1-163-089-00 
1-164-232-11 


1-161-055-00 
1-163~-253-11 
1-163-257-11 
1-163-245-11 
1-162-282-31 
Not in use. 


1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-163-097-00 
1-163-038-00 
1-163-253-11 


1-163-037-11 


s 
Ss 
Ss 
s 
s 


mnununn 


vununn 


CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC 0.01luF 10% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC 0.0luF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.15uF 10% 16V 
TANTALUM 3.3uF 10% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.15uF 10% 16V 


ELECT 330uF 20% 6.3V 
CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 1pF 50V 
TANTALUM 0.47uF 10% 35V 


TANTALUM 0.1uF 10% 35V 
TANTALUM 4.7uF 10% 35V 
CERAMIC, CHIP 3300pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 1800pF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 2pF 50V 
CERAMIC, CHIP 0.01uF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 120pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 18pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 2pF 50V 
CERAMIC, CHIP 9.0luF 10% 100V 


ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 8pF 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 6pF 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% SOV 
CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 6pF 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CERAMIC 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 120pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 180pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 
CERAMIC 100pF 10% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 15pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
CERAMIC, CHIP 120pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


NOTE: *a; SVO-9500MD S/N 10001 to 10070 
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(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11220) 


Ref. No. 
or Q'ty 


C586, 587 


C589 
C590 
(591 
C592 
(593,594 


C595 
C596 
C600 
C601 
C602, 603 


C604 
C605 
C606,610 
C611 
C612 


C620-623 
C624 
(640,641 
C642 
C650-652 


C653 
C660 
(661-664 
C670-672 
C673 


C690,691 
C715 
C716 
C730 
C731 


C732 
C733 
C750 
C751 
C752 


C753 
C754 
C755 
C756 
C757, 758 


C759 
C760 
C761 
€762,800 
C801 


C802 ,,803 
C804 
C805 
C806 
C807 


C820 
C821 
C822 ,823 
C824 


Part No. 


1-164-232-11 
1-163-037-11 
1-163-263-11 
1-163-257-11 
1-163-037-11 


1-163-037-11 
1-124-589-11 
1-163-037-11 
1-124-589-11 
1-163-037-11 


1-126-516-11 
1-164-232-11 
1-124-589-11 
1-163-037-11 
1-164-232-11 


1-163-239-11 
1-163-224-11 
1-163-037-11 
1-163-239-11 
1-163-224-11 


1-164-232-11 
1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-163-037-11 
1-164-232~11 


1-163-037-11 
1-163-038-00 
1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-163-037-11 


1-163-037-11 
1-124-126-00 
1-163-037-11 
1-163-121-00 
1-164-232-11 


1-163-253-11 
1-163-037-11 
1-124-126-00 
1~163-245-11 
1-163-125-00 


1-163-131-00 


s 
s 
s 
s 
s 


s 


s 
Ss 
Ss 
Ss 


SP Description 


CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 330pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 180pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


ELECT 120uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.01luF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 7pF 50V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 7pF 50V 


CERAMIC, CHIP 0.01luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP O.luF 25V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% SOV 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 47uF 20% 25V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 120pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 47uF 20% 25V 

CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 390pF 5% 50V 


1-163-121-00 s CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 


1-163-038-00 


s 


CERAMIC, CHIP O.luF 25V 


1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


1-164-232-11 


s 


CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


1-163-257-11 s CERAMIC, CHIP 180pF 5% 50V 
1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.luF 25V 
1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


1-164-232-11 
1-163-241-11 


1-163-251-11 
1-164-232-11 
1-163-037-11 
1-124-589-11 
1-163-037-11 


1-163-038-00 
1-163-099-00 
1-164-232-11 


s 
Ss 


Ss 
S 
s 
s 
s 


Ss 
s 
s 


CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 39pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.OluF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
CERAMIC, CHIP 18pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.OluF 10% 100V 


1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V. 


SVO-9500MD 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11220) 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description 

C825 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
C826 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
(827 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 
C828 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C829 ,840 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


C841 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C842 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
(860,861 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
(862,863 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C864-866 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 


C880 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C881 1-163-113-00 s CERAMIC, CHIP 68pF 5% 50V 
C882 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
(883,884 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C885A 1-130-483-00 s MYLAR 0.0luF 5% 50V 


C900 1-163-001-11 s CERAMIC, CHIP 220pF 10% 50V 
C901 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 

c902 1-131-341-00 s TANTALUM 0.1uF 10% 35V 

C903 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C904 1-163-134-00 s CERAMIC, CHIP 510pF 5% 50V 


CN212 W 1-562-686-11 0 CONNECTOR, FPC 26P, FEMALE 


Cv500 1-141-276-00 s CAP, TRIMMER 20pF 
Cv510 1-141-393-11 s CAP, TRIMMER 100pF 
Cv800 1-141-276-00 s CAP, TRIMMER 20pF 
Cv801 1-141-365-11 s CAP, TRIMMER S5OpF 
Cv802 1-141-365-11 s CAP, TRIMMER S5OpF 


D501 8-719-400-18 s DIODE MA152WK 
D760 8-719-800-76 s DIODE 188226 
D761,860 8-719-400-18 s DIODE MA152WK 


DL601 1-415-342-00 s DELAY LINE 1H 


FL501 1-424-109-11 s COIL, TANK 4.21MHz 

FL540 1-235-397-11 s FILTER, BANDPASS 3.58MHz (PB C) 
FL541 1-236-563-11 s FILTER, BANDPASS 3.58MHz (EE C) 
FL560 1-236-928-11 s FILTER, LOW-PASS 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11220) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP 


L600 1-410-482-31 s 
L601 1-410-471-11 s 
L602 1-408-411-00 s 
L603 1-408-413-00 s 
L604 1-408-414-00 s 


L610 1-408-413-00 s 
L611 1-408-414-00 s 
L620 1-408-411-00 s 
L640 1-408-413-00 s 
L660 1-410-471-11 s 


L700 1-410-470-11 s 
L730 1-408-408-00 s 
L731 1-408-422-00 s 
L750 1-408-418-00 s 
L751 1-410-482-31 s 


L800 1-408-416-00 s 
L801,802 1-408-411-00 s 
L803,820 1~410-482-31 s 
L821 1-408-413-00 s 


Q500,501 8-729-901-01 
Q502 8-729-216-22 
Q520 8-729-230-49 
Q521 8-729-901-01 
Q522 8-729-230-49 


Q523 8-729-202-38 
Q525 8-729-230-49 
Q540-543 8-729-230-49 
Q560-562 8-729-230-49 
Q564 8-729-216-22 


Q565-573 8-729-230-49 
Q590A  8-729-900-89 
Q591A = 8-729-281-54 
Q600-604 8-729-230-49 
Q610-618 8-729-230-49 


Q620-627 8-729-230-49 
Q650 8-729-903-10 
Q651 ,652 8-729-903-97 


wunuwnuu nununun 


nvnnunn 


Q653 8-729-903-10 
Q654 8-729-907-46 


nuununn 


1C501 = 8-759-320-51 s IC HA118027NT 
1C540 = 8-759-710-86 s IC NJM2233BM 
1C560 = 8-759-710-86 s IC NJM2233BM 
IC561 8-759-710-86 s IC NUM2233BM 
1C590 8-759-982-10 s IC RC7809FA 


1C601 = 8-759-710-86 s IC NJM2233BM 
1C703 8-759-981-65 s IC LM2903M 
1C900 = 8-759-201-47 s IC TA7357AP 


L500 1-410-482-31 s INDUCTOR 100uH 
L520,521 1-408-408-00 s INDUCTOR 8.2uH 
L522A 1-410-493-11 s INDUCTOR 820uH 
L540 1-410-482-31 s INDUCTOR 100uH 
L542 1-408-411-00 s INDUCTOR 15uH 


L560 1-410-482-31 s INDUCTOR 100uH 
L561 1-408-425-00 s INDUCTOR 220uH 
L562 1-410-482-31 s INDUCTOR 100uH 
L564 1-410-476-11 s INDUCTOR 33uH 

*a 1-408-419-00 s INDUCTOR 68uH 


L565 1-408-411-00 s INDUCTOR 15uH 

L566A 1-408-422-00 s INDUCTOR 120uH 
*a Not in use. 

L567 1-408-414-00 s INDUCTOR 27uH 

L568 1-408-429-00 s INDUCTOR 470uH 


NOTE: *a; SVO-9500MD S/N 10001 to 10070 
SV0-9500MD 


Q655 8-729-903-10 
Q656 8-729-903-97 
Q670 8-729-903-10 
Q671,672 8-729-903-97 
Q673 8-729-903-10 


Q674 8-729-907-46 s 
Q675 8-729-903-10 s 
Q676 8-729-903-97 s 
Ss 
Ss 


nNunnnn 


Q690,691 8-729-216-22 
Q730 8-729-202-38 


Q731 8-729-230-49 s 
Q750,751 8-729-230-49 s 
Q752 8-729-907-26 s 
Q753 8-729-230-49 s 
Q754 8-729-903-10 s 


Q755,756 8-729-230-49 s 
Q800 8-729-216-22 s 
Q801 8-729-230-49 s 
Q802 8-729-216-22 s 
Q803 8-729-230-49 s 


Description 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 12uH 
INDUCTOR 15uH 
INDUCTOR 22uH 
INDUCTOR 27uH 


INDUCTOR 22uH 
INDUCTOR 27uH 
INDUCTOR 15uH 
INDUCTOR 22uH 
INDUCTOR 12uH 


INDUCTOR 10uH 
INDUCTOR 8.2uH 
INDUCTOR 120uH 
INDUCTOR 56uH 
INDUCTOR 100uH 


INDUCTOR 39uH 
INDUCTOR 15uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 22uH 


TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR 2SC3326N 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR DTC144ES 

TRANSISTOR 2SC1815~BL 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC2712~YG 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR FMW1 
TRANSISTOR FMS1FE 
TRANSISTOR FMW1 
TRANSISTOR IMZ1 


TRANSISTOR FMW1 
TRANSISTOR FMS1FE 
TRANSISTOR FMW1 
TRANSISTOR FMS1FE 
TRANSISTOR FMW1 


TRANSISTOR IMZ1 
TRANSISTOR FMW1 
TRANSISTOR FMSIFE 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC3326N 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR IMX1 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR FMW1 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-Y6 
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(CR~38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11220) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


Q804 8-729-216-22 
Q805 8-729-230-49 
Q806,807 8-729-216-22 
9820 8-729-907-26 
Q821 8-729-230-49 


9822 8-729-903-10 
Q823,824 8-729-230-49 
Q840 8-729-230-49 
Q841 8-729-903-97 
Q842 8-729-903-10 


Q843 8-729-903-97 
Q844 8-729-903-10 
Q845 8-729-216-22 
Q860-862 8-729-907-26 
0863 8-729-230-49 


Q864 8-729-216-22 
Q865,866 8-729-230-49 
Q867 8-729-216-22 
Q868A  8-729-119-76 
Q900 8-729-~230-49 


Q901 8-729-901-06 
Q902,903 8-729-901-01 


s 
s 
s 
s 
s 


vnunnunn 


vnunununn 


SP Description 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2S8C€2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR IMX1 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR FMW1 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC€2712-YG 
TRANSISTOR FMS1FE 
TRANSISTOR FMW1 


TRANSISTOR FMS1FE 
TRANSISTOR FMW1 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR IMX1 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SA1175-HFE 
TRANSISTOR 2S8C2712-YG 


TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR DTC144EK 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11220) 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description 

R545 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R546 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
R547 1-216-645-11 s METAL, CHIP 560 0.5% 1/10W 
R548 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
R549 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R550 1-216-653-11 s METAL, CHIP 1.2K 0.5% 1/10W 
R551 1-216-660-11 s METAL, CHIP 2.4K 0.5% 1/10W 
R552,553 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R554 1-216-053-00 s METAL, CHIP 1.5K 5% 1/10W 
R555 1-216-033-00 s METAL, CHIP 220 5% 1/10W 
R556 ==: 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R560 1-216-013-00 s METAL, CHIP 33 5% 1/10W 
R561 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R562 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R563 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R564~566 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R567 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R568,569 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R570 1-216-644-11 s METAL, CHIP 510 0.5% 1/10W 
R571 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 


R572 
*a 


1-216-649-11 
1-216-651-11 


METAL, 
METAL, 


CHIP 820 0.5% 1/10W 
CHIP 1K 0.5% 1/10W 


R500 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R501 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
R502 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R503,504 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R505 1-216-055-00 s METAL, CHIP 1.8K 5% 1/10W 


R506 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 
R507 1-216-125-00 s METAL, CHIP 1.5M 5% 1/10W 
R508 1-216-091-00 s METAL, CHIP 56K 5% 1/10W 
R509-511 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R512 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 


R513 1-216-051-00 
R514 1-216-041-00 
R515 1-216-073-00 
R516 1-216-081-00 
R520 1-216-649-11 


R521 1-216-748-11 
R522 1-216-659-11 
R523 1-216-657-11 
R524 1-216-049-00 
R525 1-216-651-11 


METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 820 0.5% 1/10W 


yuunununn 


METAL, CHIP 39K 1% 1/10W 
METAL, CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 1.8K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


nunununn 


R527 1-216-075-00 s METAL, CHIP 12K 5% 1/10W 
R528 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R529 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R530 1-216-649-11 s METAL, CHIP 820 0.5% 1/10W 
R531 1-216-635-11 s METAL, CHIP 220 0.5% 1/10W 


R533 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R534 1-216-013-00 s METAL, CHIP 33 5% 1/10W 
R535 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R536 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R537A =: 1-215-421-00 s METAL 1K 1% 1/6W 


R538A =: 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R540 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R541 1-216-645-11 s METAL, CHIP 560 0.5% 1/10W 
R542 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R543 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 


R544 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


NOTE: *a; SVO-9500MD S/N 10001 to 10070 
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R574 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R575 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 


R576 1-216-665-11 s METAL, CHIP 3.9K 0.5% 1/10W 
R577 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 

R578 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
s 
Ss 


s 
s 
R573 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
s 
s 


R579 1-216-661-11 s METAL, CHIP 2.7K 0.5% 1/10W 
R581-583 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 


R584 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R585 1-216-083-00 s METAL, CHIP 27K 5% 1/10W 
R586 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R587,588 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
R590 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 


R591 1-216-653-11 s METAL, CHIP 1.2K 0.5% 1/10W 
R592 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R593 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R594 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R595 1-216-053-00 s METAL, CHIP 1.5K 5% 1/10W 


R596A 1-249-437-11 s CARBON 47K 5% 1/4W 

R600 1-216-647-11 s METAL, CHIP 680 0.5% 1/10W 
R601 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W 
R602 1-216-647-11 s METAL, CHIP 680 0.5% 1/10W 
R603 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 


R604 1-216-624-11 s METAL, CHIP 75 0.5% 1/10W 
R605 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R606 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R607 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R608 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


R609 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R610 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R611 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R612 1-216-635-11 s METAL, CHIP 220 0.5% 1/10W 
R613 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


R614 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R615 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R616 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R617 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


SV0-9500MD 


(CR-38 BOARD /SV0-9500MD ; S/N 10001 to 11220) (CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11220) 

Ref. No. Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description or Q'ty Part No. SP Description 

R618 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R736 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W 
R619-621 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R737,738 1-216-683-11 s METAL, CHIP 22K 0.5% 1/10W 
R622 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R750 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
R623 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W R751,752 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R624-626 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R753 1-216-053-00 s METAL, CHIP 1.5K 5% 1/10W 
R627 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W R754 1-216-645-11 s METAL, CHIP 560 0.5% 1/10W 
R628 1~216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W R755,756 1-216-647~-11 s METAL, CHIP 680 0.5% 1/10W 
R629 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R757 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
R630 1-216-619-11 s METAL, CHIP 47 0.5% 1/10W R758,759 1-216-659-11 s METAL, CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
R631 1-216-647-11 s METAL, CHIP 680 0.5% 1/10W R760 1-216-633-11 s METAL, CHIP 180 0.5% 1/10W 
R632 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R761, 762 1-216-647-11 s METAL, CHIP 680 0.5% 1/10W 
R633 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R763 1-216-645-11 s METAL, CHIP 560 0.5% 1/10W 
R634 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W R764,765 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R635 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R766 1-216-681-11 s METAL, CHIP 18K 0.5% 1/10W 
R636 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R767 1-216-669-11 s METAL, CHIP 5.6K 0.5% 1/10W 
R637 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W R768 1-216-661-11 s METAL, CHIP 2.7K 0.5% 1/10W 
R638 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R769 1-216-663-11 s METAL, CHIP 3.3K re 1/10W 
R639 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R770 1-216-633-11 s METAL, CHIP 180 0.5% 1/10W 
R640 1-216-663-11 s METAL, CHIP 3.3K 0.5% 1/10W R771 1-216-661-11 s METAL, CHIP 2.7K oe 5% 1/10W 
R641 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R772 1-216-671-11 s METAL, CHIP 6.8K 0.5% 1/10W 
R642 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R773 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 
R643 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W R774 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R644 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R776 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R645 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R800 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
R646 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R801 1-216-079-00 s METAL, CHIP 18K 5% 1/10W 
R647 1-216-646-11 s METAL, CHIP 620 0.5% 1/10W R802 1-216-069-00 s METAL, CHIP 6.8K 5% 1/10W 
R648 1-216-652-11 s METAL, CHIP 1.1K 0.5% 1/10W R803 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R649 1-216-649-11 s METAL, CHIP 820 0.5% 1/10W R804 1-216-035-00 s METAL, CHIP 270 5% 1/10W 
R650-653 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W R805 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
R654,655 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W R806 1-216-639-11 s METAL, CHIP 330 0.5% 1/10W 
R656 ,657 1-216-067-00 s METAL, CHIP 5.6K 5% 1/10W R807 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R658-660 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W R808 1-216-035-00 s METAL, CHIP 270 5% 1/10W 
R661,662 1-216-085-00 s METAL, CHIP 33K 5% 1/10W R809 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
R663,664 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W R810 1-216-639-11 s METAL, CHIP 330 0.5% 1/10W 
R665,666 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R811,812 1-216-667-11 s METAL, CHIP 4.7K 0.5% 1/10W 
R667A =1-216-077-00 s METAL, CHIP 15K 5% 1/10W R813 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R668 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W R814 1-216-035-00 s METAL, CHIP 270 5% 1/10W 
R669 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R815 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
R670-673 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W R816 1-216-639-11 s METAL, CHIP 330 0.5% 1/10W 
R674,675 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W R817 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R676,677 1-216-067-00 s METAL, CHIP 5.6K 5% 1/10W R818 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
R678-680 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W R819 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R681,682 1-216-085-00 s METAL, CHIP 33K 5% 1/10W R820,821 1-216-655-11 s METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 
R683,684 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W R822,823 1-216-659-11 s METAL, CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
R685,686 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R824 1-216-631-11 s METAL, CHIP 150 0.5% 1/10W 
R687A = 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W R825,826 1-216-077-00 s METAL, CHIP 15K 5% 1/10W 
R688,689 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R827 1-216-667-11 s METAL, CHIP 4.7K 0.5% 1/10W 
R690,691 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R828 1-216-625-11 s METAL, CHIP 82 0.5% 1/10W 
R692 ,693 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R829 1-216-663-11 s METAL, CHIP 3.3K 0.5% 1/10W 
R694 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W R830 1-216-655-11 s METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 
R695 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R831 1-216-633-11 s METAL, CHIP 180 0.5% 1/10W 
R696 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W R832 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R729 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 R833 1-216-051-00 s METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 
R730 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R834 1-216-669-11 s METAL, CHIP 5.6K 0.5% 1/10W 
R731 1-216-667-11 s METAL, CHIP 4.7K 0.5% 1/10W R835 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R732 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W R840-844 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R733 1-216-077-00 s METAL, CHIP 15K 5% 1/10W R845,846 1-216-659-11 s METAL, CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
R734 1-216-075-00 s METAL, CHIP 12K 5% 1/10W R847-851 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R735 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W R852 1-216-677-11 s METAL, CHIP 12K 0.5% 1/10W 
$V0-9500MD 14-21 


HANI 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11220) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R853 
R854 
R860 
R861 ,862 
R863 


R864 
R865 
R866 
R867 
R868 


R870-873 
R874 
R875 
R876 ,877 
R878 


R880 
R881 
R882 
R883 
R884 


R908, 909 


R910 
R911 
R912 
R913,914 
R915 


R916 


RV501 
RV560 
RV561 
RV601 
RV611 


RV800 
RV801 
RV802 
RV860 
TH880A 


X501 


14-22 


Part No. 


1-216-675-11 
1-216-295-00 
1-216-667-11 
1-216-065-00 
1-216-667-11 


1-216-065-00 
1-216-665-11 
1-216-657-11 
1-216-065-00 
1-216-073-00 


1-216-651-11 
1-216-637-11 
1-216-639-11 
1-216~651-11 
1-216-641-11 


1-216-649-11 
1-216-643-11 
1-216-047-00 
1-216-025-00 
1-216-061-00 


1-216-077-00 
1-216-053-00 
1-216-081-00 
1-216-073-00 
1-216-051-00 


1-216-049-00 
1-216-047-00 
1-216-051-00 
1-249-421-11 
1-215-413-00 


1-215-433-00 
1-216-025-00 
1-216-057-00 
1-216-049-00 
1-216-099-00 


1-216-075-00 
1-216-113-00 
1-216-049-00 
1-216-081-00 
1-216-073-00 


1-216-659-11 
1-216-643-11 
1-216-059-00 
1-216-643-11 
1-216-065-00 


1-216-073-00 


1-238-015-11 
1-238-012-11 
1-238-017-11 
1-238-013-11 
1-238-012-11 


1-238-011-11 
1-238-011-11 
1-238-011-11 
1-238-013-11 
1-800-202-Xx 


1-577-166-11 


s 
s 
s 
Ss 
s 


s 
s 
s 
s 
s 


nwnNnunn 


Description 

METAL, CHIP 10K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 0 

METAL, CHIP 4.7K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 4.7K 0.5% 1/10W 


METAL, CHIP 4 
METAL, CHIP 3 
METAL, CHIP 1.8K 
METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 270 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 330 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 390 0.5% 1/10W 


METAL, CHIP 820 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 15K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1.5K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
, CHIP 1.2K 5% 1/10W 
CARBON 2.2K 5% 1/4W 

METAL 470 1% 1/6W 


METAL 3.3K 1% 1/6W 

METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 120K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 12K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 470K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 2.7K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


RES, ADJ, CARBON 4.7K 
RES, ADJ, CARBON 1K 
RES, ADJ, CARBON 22K 
RES, ADJ, CARBON 2.2K 
RES, ADJ, CARBON 1K 


RES, ADJ, CARBON 470 
RES, ADJ, CARBON 470 
RES, ADJ, CARBON 470 
RES, ADJ, CARBON 2.2K 
THERMISTOR S-10K 


CRYSTAL 3.5795450MHz 


Ref. No. 
or Q'ty 


lpc 


C500 
C501 
C502 
C503 
C504 


C505 
C506 
C507 
C508 
C509 


€510,511 
C512 
C513 
C514 
C515 


C516,517 
C518 
C519 
C520 
c521 


C522 
C523 
C524 
C525 
C526 


C529 
C530 
C540 
C541 
C542 


C543 
(544,545 
C547 
C548 
C549 


C550-553 
C560 
C561 
C562 
C563 


C564 
C565 
C566 
C567 
C569 


C570 
(571-573 
C574 
C575 
C576 


C577A 
C578 
C579 
C581 
C583 


C584 
C585 


Part No. 


SP Description 


A-6727-406-B o MOUNTED CIRCUIT BOARD, CR-38 


1-163-251-11 
1-124-589-11 
1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-163-038-00 


1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-164-492-11 
1-131-368-00 
1-164-492-11 


1-124-442-00 
1-163-251-11 
1-163-235-11 
1-163-217-11 
1-131-345-00 


1-131-341-00 
1-131-351-00 
1-164-699-11 
1-163-012-00 
1-163-235-11 


1-163-085-00 
1-164-232-11 
1-163-245-11 
1-163-253-11 
1-163-125-00 


1-163-099-00 
1-163-085-00 
1-124-589-11 
1-163-037-11 
1-164-232-11 


1-163-091-00 
1-164-232-11 
1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-163-089-00 


1-164-232-11 
1-124-589-11 
1-163-037-11 
1-163-251-11 
1-163-125-00 


1-163-089-00 
1-164-232-11 
1-163-037-11 
1-163-253-11 
1-163-245-11 


1-163-251-11 
1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-163-097-00 
1-163-038-00 


1-163-038-00 
1-163-253-11 
1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-163-037-11 


1-163-127-00 


s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
s ELECT 47uF 20% 16V 


Ss 
Ss 
s 


s 
s 
Ss 
Ss 
Ss 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


0.022uF 10% 50V 
0.01luF 10% 100V 
O.luF 25V 


0.022uF 10% S0V 
0.0luF 10% 100V 
0.15uF 10% 16V 


TANTALUM 3.3uF 10% 16V 


CERAMIC, CHIP 


0.15uF 10% 16V 


ELECT 330uF 20% 6.3V 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


100pF 5% 50V 
22pF 5% 50V 
1pF 50V 


TANTALUM 0.47uF 10% 35V 


TANTALUM 0.1uF 10% 35V 
TANTALUM 4.7uF 10% 35V 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


3300pF 5% 50V 
1800pF 10% 50V 
22pF 5% 50V 


2pF 50V 

0.0luF 10% 100V 
56pF 5% 50V 
120pF 5% 50V 
220pF 5% 50V 


18pF 5% 50V 
2pF 50V 


ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 


0.022uF 10% 50V 
0.0luF 10% 100V 


8pF 50V 
0.0luF 10% 100V 
0.022uF 10% 50V 
0.0luF 10% 100V 
6pF 50V 


0.0luF 10% 100V 


ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 


1-163-257-11 s CERAMIC, CHIP 


0.022uF 10% 50V 
100pF 5% 50V 
220pF 5% 50V 


6pF 50V 
0.0luF 10% 100V 
0.022uF 10% 50V 
120pF 5% 50V 
56pF 5% 50V 


100pF 5% 50V 
0.022uF 10% 50V 
0.0luF 10% 100V 
15pF 5% 50V 
O.1uF 25V 


O.luF 25V 
120pF 5% 50V 
0.022uF 10% 50V 
0.0luF 10% 100V 
0.022uF 10% 50V 


270pF 5% 50V 
180pF 5% 50V 


SV0-9500MD 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 11221 to 11620) 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. 
(586,587 1-163-037-11 
C589 1-163-037-11 
C590 1-124-589-11 
C591 1-163-037-11 
C592 1-124-589-11 
(593,594 1-163-037-11 
(595 1-126-516-11 
(596 1-164-232-11 
C600 1-124-589-11 
(601 1-163-037-11 
(602,603 1-164-232-11 
C604 1-163-239-11 
C605 1-163-224-11 
C606,610 1-163-037-11 
C611 1-163-239-11 
C612 1-163-224-11 
C620-623 1-164-232-11 
C624 1-163-037-11 
(640,641 1-164-232-11 
(642 1-163-037-11 
(650-652 1-164-232-11 
(653 1-163-037-11 
C660 1-163-038-00 
(661-664 1-163-037-11 
(670-672 1-164-232-11 
C673 1-163-037-11 
(690,691 1-163-037-11 
€700,701 1-164-232-11 
C706 1-164-232-11 
(715 1-124-126-00 
C716 1-163-037-11 
(721 1-164~-699-11 
C723,724 1-163-251-11 
(727 1-163-038-00 
C730 1-163-121-00 
C731 1-164-232-11 
C732 1-163-253-11 
(733 1-163-037-11 
C740 1-163-113-00 
C743 1-164-232-11 
(750 1-124-126-00 
(751 1-163-245-11 
(752 1-163-125-00 
(753 1-163-131-00 
(754 1-163-121-00 
(755 1-163-038-00 
(756 1-163-035-00 
(757,758 1-164-232-11 
(759 1-163-257-11 
C760 1-163-038-00 
(761 1-163-035-00 
C762,800 1-164-232-11 
C801 1-163-241-11 
(802,803 1-163-251-11 
C804 1-164-232-11 
C805 1-163-037-11 
C806 1-124-589-11 
(807 1-163-037-11 
(820 1-163-038-00 
SV0-9500MD 


nNnnnunn 


nunnunn 


Description 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 


50V 


ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 


50V 


ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 


50V 


ELECT 120uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 


CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 


CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 


CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 


CHIP 0. 


OluF 10% 100V 


CHIP 33pF 5% 50V 
CHIP 7pF 50V 


CHIP 0. 


022uF 10% 50V 


CHIP 33pF 5% 50V 


CHIP 7pF 50V 


CHIP 0. 
CHIP 0. 
CHIP 0. 
CHIP 0. 


CHIP 0. 
CHIP 0. 
CHIP 0. 
CHIP 0. 
CHIP 0. 


CHIP 0. 
CHIP 0. 
CHIP 0. 
CHIP 0. 


OluF 10% 100V 
O22uF 10% 50V 
OluF 10% 100V 
O22uF 10% 50V 


OluF 10% 100V 
022uF 10% 50V 
luF 25V 

022uF 10% 50V 
OluF 10% 100V 


O22uF 10% 50V 
022uF 10% 50V 
OluF 10% 100V 
OluF 10% 100V 


ELECT 47uF 20% 25V 


CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 


CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 


CHIP 0. 


O22uF 10% 50V 


CHIP 3300pF 5% 50V 
CHIP 100pF 5% 50V 


CHIP 0. 


luF 25V 


CHIP 150pF 5% 50V 


CHIP 0. 


OluF 10% 100V 


CHIP 120pF 5% 50V 


CHIP 0. 


O22uF 10% 50V 


CHIP 68pF 5% 50V 


CHIP 0. 


OluF 10% 100V 


ELECT 47uF 20% 25V 
CHIP 56pF 5% 50V 
CHIP 220pF 5% 50V 
CHIP 390pF 5% 50V 
CHIP 150pF 5% 50V 


CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 


CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 


CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 


CHIP 0. 
CHIP 0. 
CHIP 0. 


luF 25V 
047uF 50V 
OluF 10% 100V 


CHIP 180pF 5% 50V 


CHIP 0. 


CHIP 0. 
CHIP 0. 


luF 25V 


047uF 50V 
OluF 10% 100V 


CHIP 39pF 5% 50V 
CHIP 100pF 5% 50V 


CHIP 0. 


OluF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP O.luF 25V 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 11221 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty 


C821 
C822 ,823 
C824 
C825 
C826 


C827 
C828 
C829, 840 
C841 
C842 


C860,861 
C862 ,863 
(864-866 
C880 
C881 


C882 
C883-885 
c900 
C901 
c902 


C903 
c904 


CN212 W 
CN213 B 


Cv500 
CV510 
Cv800 
Cv801 
Cv802 


D501 
D720 
D721 ,722 
D760 
D761, 860 


DL601 


FL501 
FL540 
FL541 
FL560 


1€501 
1€540 
1(560 
1561 
1(590 


1€601 
1€702 
1€703 
1€704 
1¢900 


L500 
L520,521 
L522 
L540 
L542 


L560 
L561 
L562 


Part No. SP 


1-163-099-00 
1-164-232-11 
1-163-035-00 
1-163-133-00 
1-163-035-00 


1-163-235-11 
1-164-232-11 
1-163-037-11 
1-163-035-00 
1-163-038-00 


1-164-232-11 
1-163-035-00 
1-163-038-00 
1-163-035-00 
1-163-113-00 


1-163-035-00 
1-164-232-11 
1-163-001-11 
1-124-589-11 
1-131-341-00 


1-163-035-00 
1-163-134-00 


1-562-686-11 
1-506-482-11 


1-141-276-00 
1-141-393-11 
1-141-276-00 
1-141-365-11 
1-141-365-11 


8-719-400-18 
8-719-800-76 
8-719-104-34 
8-719-800-76 
8-719-400-18 


1-415-342-00 


1-424-109-11 
1-235-397-11 
1-236-563-11 
1-236-928-11 


8-759-320-51 
8-759-710-86 
8-759-710-86 
8-759-710-86 
8-759-982-10 


8-759-710-86 
8-759-710-86 
8-759-981-65 
8-759-239-55 
8-759-201-47 


1-410-482-31 
1-408-408-00 
1-410-493-11 
1-410-482-31 
1-408-411-00 


1-410-482-31 
1-408-425-00 
1-410-482-31 


nnnunn mununn 


nununn 


s 
Ss 
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Description 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 


18pF 5% 50V 
0.0luF 10% 100V 
0.047uF 50V 
470pF 5% 50V 
0.047uF 50V 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 


CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 
CERAMIC, 


22pF 5% 50V 
0.OluF 10% 100V 
0.022uF 10% 50V 
0.047uF 50V 
O.1uF 25V 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


0.OluF 10% 100V 
0.047uF 50V 
O.1uF 25V 
0.047uF 50V 
68pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 0.O0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 220pF 10% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

TANTALUM 0.luF 10% 35V 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 510pF 5% 50V 


CONNECTOR, FPC 26P, FEMALE 
CONNECTOR, 3P, MALE 


CAP, TRIMMER 20pF 
CAP, TRIMMER 100pF 
CAP, TRIMMER 20pF 
CAP, TRIMMER 50pF 
CAP, TRIMMER 50pF 


DIODE MAL52WK 
DIODE 1SS226 
DIODE 182836 
DIODE 1SS226 
DIODE MA152WK 


DELAY LINE 1H 


COIL, TANK 4.21MHz 

FILTER, BANDPASS 3.58MHz (PB C) 
FILTER, BANDPASS 3.58MHz (EE C) 
FILTER, LOW-PASS 


IC HA118027NT 
IC NJM2233BM 
IC NJM2233BM 
IC NJM2233BM 
IC RC7809FA 


IC NJM2233BM 
IC NJM2233BM 
IC LM2903M 

IC TC74HC123AF 
IC TA7357AP 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 8.2uH 
INDUCTOR 820uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 15uH 


INDUCTOR 100uH 


INDUCTOR 220uH 
INDUCTOR 100uH 


14-23 


INNUUI 


THT 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 11221 to 11620) 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 11221 to 11620) 


Ref. No. Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description or Q'ty Part No. SP Description 

L564 1-410-476-11 s INDUCTOR 33uH Q755,756 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
L565 1-408-411-00 s INDUCTOR 15uH Q800 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G 
L566 1-408-422-00 s INDUCTOR 120uH Q801 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
L567 1-408-413-00 s INDUCTOR 22uH Q802 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G 
L568 1-408-429-00 s INDUCTOR 470uH Q803 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
L600 1-410-482-31 s INDUCTOR 100uH Q804 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G 
L601 1-410-471-11 s INDUCTOR 12uH Q805 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
L602 1-408-411-00 s INDUCTOR 15uH Q806,807 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G 
L603 1-408-413-00 s INDUCTOR 22uH 0820 8-729-907-26 s TRANSISTOR IMX1 

L604 1-408-414-00 s INDUCTOR 27uH Q821 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
L610 1-408-413-00 s INDUCTOR 22uH Q822 8-729-903-10 s TRANSISTOR FMH1 

L611 1-408-414-00 s INDUCTOR 27uH Q823,824 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
L620 1-408-411-00 s INDUCTOR 15uH Q840 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
L640 1-408-413-00 s INDUCTOR 22uH Q841 8-729-903-97 s TRANSISTOR FMSLFE 
L660 1-410-471-11 s INDUCTOR 12uH Q842 8-729-903-10 s TRANSISTOR FMW1 

L700 1-410-470-11 s INDUCTOR 10uH Q843 8-729-903-97 s TRANSISTOR FMS1FE 
L730 1-408-408-00 s INDUCTOR 8.2uH Q844 8-729-903-10 s TRANSISTOR FMW1 

L731 1-408-422-00 s INDUCTOR 120uH Q845 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G 
L740,750 1-408-418-00 s INDUCTOR 56uH Q860-862 8-729-907-26 s TRANSISTOR IMX1 

L751 1-410-482-31 s INDUCTOR 100uH Q863 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
L800 1-408-416-00 s INDUCTOR 39uH Q864 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G 
L801,802 1-408-411-00 s INDUCTOR 15uH Q865,866 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
L803,820 1-410-482-31 s INDUCTOR 100uH Q867 ,868 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G 
L821 1-408-413-00 s INDUCTOR 22uH Q900 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 


Q500,501 8-729-901-01 
Q502 8-729-216-22 
Q520 522 8-729-230-49 


yNnNuN NH 


TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


Q901 8-729-901-06 s 
Q902,903 8-729-901-01 s 


TRANSISTOR DTA144EK 


TRANSISTOR DTC144EK 


Q525 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC€2712-YG R500 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
Q540--543 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG R501 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
R502 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
Q560-562 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG R503,504 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
Q564 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G R505 1-216-055-00 s METAL, CHIP 1.8K 5% 1/10W 
Q565-573 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
Q590 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK R506 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 
Q591 8-729-202-38 s TRANSISTOR 2SC3326N R507 1-216-125-00 s METAL, CHIP 1.5M 5% 1/10W 
R508 1-216-091-00 s METAL, CHIP 56K 5% 1/10W 
Q600-604 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG R509-511 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
Q610-618 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG R512 1~216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
Q620-627 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC(2712-YG 
Q650 8-729-903-10 s TRANSISTOR FMW1 R513 1-216-051-00 s METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 
Q651,652 8-729-903-97 s TRANSISTOR FMSIFE R514 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R515 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
Q653 8-729-903-10 s TRANSISTOR FMW1 R516 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
Q654 8-729-907-46 s TRANSISTOR IMZ1 R520 1-216-649-11 s METAL, CHIP 820 0.5% 1/10W 
0655 8-729-903-10 s TRANSISTOR FMW1 
0656 8-729-903-97 s TRANSISTOR FMS1FE R521 1-216-748-11 s METAL, CHIP 39K 1% 1/10W 
Q670 8-729-903-10 s TRANSISTOR FMW1 R522 1-216-659-11 s METAL, CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
R523 1-216-657-11 s METAL, CHIP 1.8K 0.5% 1/10W 
Q671,672 8-729-903-97 s TRANSISTOR FMSIFE R524 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
Q673 8-729-903-10 s TRANSISTOR FMW1 R527 1-216-075-00 s METAL, CHIP 12K 5% 1/10W 


Q675 8-729-903-10 s TRANSISTOR FMW1 R528 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
Q676 8-729-903-97 s TRANSISTOR FMS1FE R529 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


s 
s 

Q674 8-729-907-46 s TRANSISTOR IMZ1 
$s s 
$s s 

R530 1-216-649-11 s METAL, CHIP 820 0.5% 1/10W 
s 
s 


Q690,691 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G R531 1-216-635-11 s METAL, CHIP 220 0.5% 1/10W 
Q720 8-729-903-10 s TRANSISTOR FMW1 R533 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
Q721,722 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
Q723,724 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G R534 1-216-013-00 s METAL, CHIP 33 5% 1/10W 
Q730 8-729-202-38 s TRANSISTOR 2SC3326N R537,540 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R541 1-216-645-11 s METAL, CHIP 560 0.5% 1/10W 
Q731 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG R542 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
Q750,751 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG R543 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
Q752 8-729-907-26 s TRANSISTOR IMX1 
Q753 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG R544 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
Q754 8-729-903-10 s TRANSISTOR FMW1 R545 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
14-24 SV0-9500MD 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 11221 to 11620) 


Ref. 


No. 


or Q'ty Part No. 


R546 
R547 
R548 
R549 
R550 


R551 


R552, 


R554 
R555 
R556 


R560 
R561 
R562 
R563 


R564- 


R567 


R568, 


R570 
R571 
R572 


R573 
R574 
R575 
R576 
R577 


R578 
R579 


R581- 


R584 
Ases 


R586 


R587, 


R590 
R591 
R592 


R593 
R594 
R595 
R596 
R600 


R601 
R602 
R603 
R604 
R605 


R606 
R607 
R608 
R609 
R610 


R611 
R612 
R613 
R614 
R615 


R616 
R617 
R618 


553 


566 


569 


583 


588 


1-216-047-00 
1-216-645-11 
1-216-047-00 
1+216-073-00 
1-216-653-11 


1-216-660-11 
1-216-081-00 
1+216-053-00 
1-216-033-00 
1-216-049-00 


1-216-013-00 
1-216-049-00 
1-216-651-11 
1-216-073-00 
1-216-651-11 


1-216-041-00 
1-216-651-11 
1-216-644-11 
1-216-643-11 
1-216-649-11 


1-216-651-11 
1-216-057-00 
1-216-643-11 
1-216-665-11 
1-216-643-11 


1-216-049-00 
1-216-661-11 
1-216-049-00 
1-216-073-00 
1-216-083-00 


1-216-073-00 
1-216-643-11 
1-216-643-11 
1-216-653-11 
1-216-049-00 


1-216-081-00 
1-216-073-00 
1-216-053-00 
1-216-089-00 
1-216-647-11 


1-216-045-00 
1-216-647-11 
1-216-041-00 
1-216-624-11 
1-216-041-00 


1-216-651-11 
1-216-081-00 
1-216-073-00 
1-216-651-11 
1-216-041-00 


1-216-073-00 
1-216-635-11 
1-216-651-11 
1-216-041-00 
1-216-081-00 


1-216-073-00 
1-216-651-11 
1-216-049-00 


R619-621 1-216-651-11 


SV0-9500MD 


s 
Ss 
Ss 
Ss 
5 


nuauanunn nnnunn YUNuuNNN vunuynuynu 


nnununn 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL , 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


SP Description 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


820 5% 1/10W 
560 0.5% 1/10W 
820 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1.2K 0.5% 1/10W 


2.4K 0.5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 
220 5% 1/10W 

1K 5% 1/10W 


33 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 


470 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
510 0.5% 1/10W 
470 0.5% 1/10W 
820 0.5% 1/10W 


1K 0.5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
470 0.5% 1/10W 
3.9K 0.5% 1/10W 
470 0.5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
2.7K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
27K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
470 0.5% 1/10W 
470 0.5% 1/10W 
1.2K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


22K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 
AIK 5% 1/10W 
680 0.5% 1/10 


680 5% 1/10W 
680 0.5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
75 0.5% 1/10W 
470 5% 1/10W 


1K 0.5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
470 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
220 0.5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 11221 to 11620) 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. 
R622 1=-216-049-00 
R623 1-216-041-00 
R624-626 1-216-049-00 
R627 1-216-057-00 
R628 1-216-041-00 
R629 1-216-651-11 
R630 1-216-619-11 
R631 1-216-647-11 
R632 1-216-049-00 
R633 1-216-651-11 
R634 1-216-081-00 
R635 1-216-073-00 
R636 1-216-049-00 
R637 1-216-081-00 
R638 1-216-073-00 
R639 1-216-049-00 
R640 1-216-663-11 
R641 1-216-651-11 
R642 1-216-049-00 
R643 1-216-081-00 
R644 1-216-073-00 
R645 1-216-651-11 
R646 1-216-049-00 
R647 1-216-646-11 
R648 1-216-652-11 
R649 1-216-649-11 
R650-653 1-216-057-00 
R654,655 1-216-065-00 
R656,657 1-216-067-00 
R658-660 1-216-057-00 
R661,662 1-216-085-00 
R663,664 1-216-025-00 
R665,666 1-216-651-11 
R667 1-216-077-00 
R668 1-216-081-00 
R669 1-216-049_00 
R670-673 1-216-057-00 
R674,675 1-216-065-00 
R676,677 1-216-067-00 
R678-680 1-216-057-00 
R681,682 1-216-085-00 
R683,684 1-216-025-00 
R685,686 1-216-651-11 
R687 1-216-089-00 
R688,689 1-216-073-00 
R690,691 1-216-651-11 
R692,693 1-216-049-00 
R694 1-216-057-00 
R695 1-216-049-00 
R696 1-216-057-00 
R700 1-216-073-00 
R708, 709 1-216-049-00 
R721,722 1-216-089-00 
R723 1-216-697-11 
R724 1-216-073-00 
R725 1-216-049-00 
R726 1-216-073-00 
R727 1-216-097-00 
R730 1-216-651-11 


nunnwnn 


nunnnn 


nunununn Yunununu nununn yununnn nuunuununn 
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SP Description 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


1K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 


1K 0.5% 1/10W 
47 0.5% 1/10W 
680 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

1K 0.5% 1/10W 


22K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

22K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
3.3K 0.5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

22K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 

1K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
620 0.5% 1/10W 
1.1K 0.5% 1/10W 


820 0.5% 1/10W 


33K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 


33K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


1K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
82K 0.5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 

10K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 


14-25 
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(CR-38 BOARD /SV0-9500MD ; 


Ref. No. 
or Q'ty 


R731 
R732 
R733 
R734 
R735 


R736 
R737 , 738 
R739 
R740 
R741 


R742 
R743 
R744 
R745 
R746 


R750 
R751, 752 
R753 
R754 
R755 ,756 


R757 
R758,759 
R760 
R761, 762 
R763 


R764, 765 
R766 
R767 
R768 
R769 


R770 
R771 
R772 
R773 
R774 


R776 
R800 
R801 
R802 
R803 


R804 
R805 
R806 
R807 
R808 


R809 
R810 
R811,812 
R813 
R814 


R815 
R816 
R817 
R818 
R819 


R820, 821 
R822 ,823 
R824 


Part No. 


1-216-667-11 
1-216-089-00 
1-216-077-00 
1-216-075-00 
1-216-047-00 


1-216-679-11 
1-216-683-11 
1-216-295-00 
1-216-051-00 
1-216-655-11 


1-216-049-00 
1-216-051-00 
1-216-049-00 
1-216-687-11 
1-216-673-11 


1-216-025-00 
1-216-081-00 
1-216-053-00 
1-216-645-11 
1-216-647-11 


1-216-643-11 
1-216-659-11 
1-216-633-11 
1-216-647-11 
1-216-645-11 


1-216-081-00 
1-216-681-11 
1-216-669-11 
1-216-661-11 
1~-216-663-11 


1-216-633-11 
1-216-661-11 
1-216-671-11 
1-216-061-00 
1-216-057-00 


1-216-049-00 
1-216-025-00 
1-216-079-00 
1-216-069-00 
1-216-065-00 


1-216-035-00 
1-216-643-11 
1-216-639-11 
1-216-065-00 
1-216-035-00 


1-216-643-11 
1-216-639-11 
1-216-667-11 
1-216-065-00 
1-216-035-00 


1-216-643-11 
1-216-639-11 
1-216-065-00 
1-216-025-00 
1-216-065-00 


1-216-655-11 
1-216-659-11 
1-216-631-11 


s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
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s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
S METAL, 


s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


R825,826 1-216-077-00 s METAL, 


14-26 


S/N 11221 to 11620) 


SP Description 


CHIP 4.7K 0.5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 12K 5% 1/10W 
CHIP 820 5% 1/10W 


CHIP 15K 0.5% 1/10W 
CHIP 22K 0.5% 1/10W 
CHIP 0 

CHIP 1.2K 5% 1/10W 
CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 


CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 1.2K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 33K 0.5% 1/10W 
CHIP 8.2K 0.5% 1/10W 


CHIP 100 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 1.5K 5% 1/10W 
CHIP 560 0.5% 1/10W 
CHIP 680 0.5% 1/10W 


CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
CHIP 180 0.5% 1/10W 
CHIP 680 0. 5% 1/10W 
CHIP 560 0.5% 1/10W 


CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 18K 0.5% 1/10W 
CHIP 5.6K 0.5% 1/10W 
CHIP 2.7K 0 me 1/10W 


CHIP 3.3K 0.5% 1/10W 
CHIP 180 0.5% 1/10W 
CHIP 2.7K 0.5% 1/10W 
CHIP 6.8K 0.5% 1/10W 
CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 


CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 100 5% 1/10W 
CHIP 18K 5% 1/10W 
CHIP 6.8K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 


CHIP 270 5% 1/10W 
CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 330 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 270 5% 1/10W 


CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 330 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 270 5% 1/10W 


CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 330 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 100 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 


CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 
CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
CHIP 150 0.5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; 


Ref. No. 
or Q'ty 


R827 
R828 
R829 
R830 
R831 


R832 
R833 
R834 
R835 
R840-844 


R845 ,846 
R847-851 
R852 
R853 
R854, 855 


R860 
R861, 862 
R863 
R864 
R865 


R866 
R867 
R868 
R870-873 
R874 


R875 
R876,877 
R878 


R915 
R916 


Part No. 


1-216-667-11 
1-216-625-11 
1-216-663-11 
1-216-655-11 
1-216-633-11 


1-216-049-00 
1-216-051-00 
1-216-669-11 
1-216-057-00 
1-216-065-00 


1-216-659-11 
1-216-065-00 
1-216-677-11 
1-216-675-11 
1-216-295-00 


1-216-667-11 
1-216-065-00 
1-216-667-11 
1-216-065-00 
1-216-665-11 


1-216-657-11 
1-216-065-00 
1-216-073-00 
1-216-651-11 
1-216-637-11 


1-216-639-11 
1-216-651-11 
1-216-641-11 
1-216-649-11 
1-216-643-11 


1-216-047-00 
1-216-025-00 
1-216-061-00 
1-216-077-00 
1-216-053-00 


1-216-081-00 
1-216-073-00 
1-216-051-00 
1-216-049-00 
1-216-047-00 


1-216-051-00 
1-216-057-00 
1-216-041-00 
1-216-061-00 
1-216-025-00 


1-216-057-00 
1-216-049-00 
1-216-099-00 
1-216-075-00 
1-216-113-00 


1-216-049-00 
1-216-081-00 
1-216-073-00 
1-216-659-11 
1-216-643-11 


1-216-059-00 
1-216-643-11 
1-216-065-00 
1-216-073-00 


s 
s 
s 
s 
s 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL , 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL , 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL , 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


S/N 11221 to 11620) 


SP Description 


CHIP 4.7K 0.5% 1/10W 
CHIP 82 0.5% 1/10W 


CHIP 3.3K 0.5% 1/10W 
CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 
CHIP 180 0.5% 1/10W 


CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 1.2K 5% 1/10W 
CHIP 5.6K 0.5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 


K 

K 
CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 12K 0.5% 1/10W 
CHIP 10K 0.5% 1/10W 
CHIP 0 


CHIP 4.7 
CHIP 4.7 
CHIP 4.7 
CHIP 4.7K 5% ion 

CHIP 3.9K 0.5% 1/10W 


CHIP 1.8K 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 1K 0.5% 1/10W 
CHIP 270 0.5% 1/10W 


CHIP 330 0.5% 1/10W 
CHIP 1K 0.5% 1/10W 

CHIP 390 0.5% 1/10W 
CHIP 820 0.5% -1/10W 
CHIP 470 0.5% 1/10W 


CHIP 820 5% 1/10W 
CHIP 100 5% 1/10W 
CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 1.5K 5% 1/10W 


CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 1.2K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 

CHIP 820 5% 1/10W 


CHIP 1.2K 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 
CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 100 5% 1/10W 


CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 120K 5% 1/10W 
CHIP 12K 5% 1/10W 
CHIP 470K 5% 1/10W 


CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
CHIP 470 0.5% 1/10W 


RAK 
oes 
fe 
he: 
ay 
oS 
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CHIP 2.7K 5% 1/10W 
CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 


SV0-9500MD 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 11221 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP Description 


RV501 1-238-015-11 s RES, ADJ, CARBON 4.7K 
RV560 1-238-012-11 s RES, ADJ, CARBON 1K 
RV561 1-238-017-11 s RES, ADJ, CARBON 22K 
RV601 1-238-013-11 s RES, ADJ, CARBON 2.2K 
RV611 1-238-012-11 s RES, ADJ, CARBON 1K 


RV800 1-238-011-11 s RES, ADJ, CARBON 470 
RV801 1-238-011-11 s RES, ADJ, CARBON 470 
RV802 1-238-011-11 s RES, ADJ, CARBON 470 
RV860 1-238-013-11 s RES, ADJ, CARBON 2.2K 


THS20 1-808-269-11 s THERMISTOR 250-OHM 
TH880 1-800-202-XX s THERMISTOR S-10K 


X501 1-577-166-11 s CRYSTAL 3.5795450MHz 


SVO-9500MD/9500MD4 


CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
wennnenee-e /SVO-9500MD4; all --------~-------- 
Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description 


Ipc A-6727-406-B o MOUNTED CIRCUIT BOARD, CR-38 


C500 1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
C501 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 

C502 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C503 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C504 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 


C505 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C506 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.QluF 10% 100V 
C507 1-164-492-11 s CERAMIC, CHIP 0.15uF 10% 16V 
C508 1-131-368-00 s TANTALUM 3.3uF 10% 16V 

C509 1-164-492-11 s CERAMIC, CHIP 0.15uF 10% 16V 


€510,511 1~-124-442-00 s ELECT 330uF 20% 6.3V 

C512 1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
C513 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 
C514 1-163-217-11 s CERAMIC, CHIP lpF 50V 
C515 1-131-345-00 s TANTALUM 0.47uF 10% 35V 


C516,517 1-131-341-00 s TANTALUM 0.1luF 10% 35V 

C518 1-131-351-00 s TANTALUM 4.7uF 10% 35V 

C519 1-164-699-11 s CERAMIC, CHIP 3300pF 5% 50V 
C520 1-163-012-00 s CERAMIC, CHIP 1800pF 10% 50V 
C521 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 


(522 1-163-085-00 s CERAMIC, CHIP 2pF 50V 

C523 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C524 1-163-245-11 s CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 
C525 1-163-253-11 s CERAMIC, CHIP 120pF 5% 50V 
C526 1-163-125-00 s CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 


C527 1-163-113-00 s CERAMIC, CHIP 68pF 5% 50V 
*j Not in use. 

C529 1-163-099-00 s CERAMIC, CHIP 18pF 5% 50V 

C530 1-163-085-00 s CERAMIC, CHIP 2pF 50V 

C540 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 


C541 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C542 1-164~232-11 s CERAMIC, CHIP 0.Q0luF 10% 100V 
C543 1-163-091-00 s CERAMIC, CHIP 8pF 50V 
s 
s 


— 


C544 ,545 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C547 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


C548 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C549 1-163-089-00 s CERAMIC, CHIP 6pF 50V 
(550-553 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C560 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 

C561 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


C562 1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
C563 1-163-125-00 s CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 
C564 1-163-089-00 s CERAMIC, CHIP 6pF 50V 

C565 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C566 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


C567 1-163-115-00 
C568A 1-161-055-00 
C569 1-163-115-00 

*{ 1-163-245-11 
C570 1-163-251-11 


CERAMIC, CHIP 82pF 5% SOV 
CERAMIC 0.022uF 10% 50V 

CERAMIC, CHIP 82pF 5% SOV 
CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 


nNnunnn 


(571-573 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C574 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.QluF 10% 100V 
C575 1-163-097-00 s CERAMIC, CHIP 15pF 5% 50V 
C576 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.luF 25V 
C578 1-163-253-11 s CERAMIC, CHIP 120pF 5% 50V 


C579 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C581 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


NOTE: *i; SVO-9500MD S/N 20001 to 21000 
SVO0-9500MD4 S/N 10001 to 11900 


14-27 


ULE 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher (CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SV0-9500MD4; ali) /SVO-9500MD4; a1) 
Ref. No. Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP Description or Q'ty Part No. SP Description 
C583 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V C801 1-163-241-11 s CERAMIC, CHIP 39pF 5% 5OV 
(584 1-163-263-11 s CERAMIC, CHIP 330pF 5% 50V C802,803 1~163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
(585 1-163-257-11 s CERAMIC, CHIP 180pF 5% 50V C804 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.01uF 10% 100V 
(586,587 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V C805 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
(589 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V C806 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C590 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C807 1~163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
(591 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V C820 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
(592 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C821 1-163-099-00 s CERAMIC, CHIP 18pF 5% 50V 
(593,594 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V (822,823 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
(595 1-126-516-11 s ELECT 120uF 20% 16V C824 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C596 1~164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C825 1-163-145-00 s CERAMIC, CHIP 1500pF 5% 50V 
C600 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C826 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C601 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V C827 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 
(602,603 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.01luF 10% 100V C828 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.01luF 10% 100V 
C604 1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V C829,840 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C605 1-163-224-11 s CERAMIC, CHIP 7pF 50V C841 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
(606,610 1~163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V C842 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.1luF 25V 
(611 1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V C860,861 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.01uF 10% 100V 
C612 1-163-224-11 s CERAMIC, CHIP 7pF 50V (862,863 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
(620-623 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C864-866 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.1luF 25V 
C624 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V C880 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
(640,641 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C881 1-163-113-00 s CERAMIC, CHIP 68pF 5% 50V 
C642 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V C882 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
(650,652 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V (883-885 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C653 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V C900 1-163-001-11 s CERAMIC, CHIP 220pF 10% 50V 
C660 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V c901 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
(661-664 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V C902 1-131-341-00 s TANTALUM 0.1uF 10% 35V 
(670-672 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C903 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
(673 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V C904 1-163-134-00 s CERAMIC, CHIP 510pF 5% 50V 
(690,691 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


CN212 W 1-562-686-11 o CONNECTOR, FPC 26P, FEMALE 


C700,701 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V CN213 B 1-506-482-11 s CONNECTOR, 3P, MALE 
C706 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
(715 1-124-126-00 s ELECT 47uF 20% 25V CVv500 1-141-276-00 s CAP, TRIMMER 20pF 
(716 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V CV510 1-141-393-11 s CAP, TRIMMER 100pF 
C721 1-164-699-11 s CERAMIC, CHIP 3300pF 5% 50V Cv800 1-141-276-00 s CAP, TRIMMER 20pF 
CVv801 1-141-365-11 s CAP, TRIMMER 50pF 
C722 1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V CVv802 1-141-365-11 s CAP, TRIMMER 50pF 
*e Not in use. 
(723,724 1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V D501 8-719-400-18 s DIODE MA152WK 
(725 1-163-809-11 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 10% 25V D720 8-719-800-76 s DIODE 158226 
C726 1-163-023-00 s CERAMIC, CHIP 0.015uF 10% 50V D721,722 8-719-104-34 s DIODE 182836 
D760 8-719-800-76 s DIODE 188226 
C727 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V D761,860 8-719-400-18 s DIODE MAL52WK 
C730 1-163-121-00 s CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
(731 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V DL601 1-415-342-00 s DELAY LINE 1H 
C732 1-163-253-11 s CERAMIC, CHIP 120pF 5% 50V 
C733 1-163-037~11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V FL501 1-424-109-11 s COIL, TANK 4.21MHz 
FL540 1-235-397-11 s FILTER, BANDPASS 3.58MHz (PB C)} 
C740 1-163-113-00 s CERAMIC, CHIP 68pF 5% 50V FL541 1-236-563-11 s FILTER, BANDPASS 3.58MHz (EE C) 
C743 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.01uF 10% 100V FL560 1-236-928-11 s FILTER, LOW-PASS 
C750 1-124-126-00 s ELECT 47uF 20% 25y 
(751 1-163-115-00 s CERAMIC, CHIP 82pF 5% 50V 1C501 8-759-320-51 s IC HA118027NT 
C752 1-163-263-11 s CERAMIC, CHIP 330pF 5% 50V 10540 8-759-710-86 s IC NJM2233BM 
1¢560 8-759-710-86 s IC NJM2233BM 
C753 1-163-135-00 s CERAMIC, CHIP 560pF 5% 50V 1(561 8-759-710-86 s IC NJM2233BM 
C754 1-163-121-00 s CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 1¢590 8-759-982-10 s IC RC7809FA 
C755 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O0.luF 25V 
C756 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 1C601 8-759-710-86 s IC NJM2233BM 
(757,758 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 1C702 8-759-710-8656 s IC NJM2233BM 
1C703 8-759-981-65 s IC LM2903M 
C759 1-163-257-11 s CERAMIC, CHIP 180pF 5% 50v 1C704 8-759-239-55 s IC TC74HC123AF 
C760 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 1€705 8-759-234-13 s IC TC4S30F 
C761 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
(762,800 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 1C900 8-759-201-47 s IC TA7357AP 
NOTE: *e; SVO-9500MD S/N 20001 to 20150 
SV0-9500MD4 S/N 10001 to 10350 
14-28 SV0-9500MD/9500MD4 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 


/SVO-9500MD4; a11) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP 


L500 1-410-482-31 s 
L520,521 1-408-408-00 s 
L522 1-410-493-11 s 
L540 1-410-482-31 s 
L542 1-408-411-00 s 


L560 1-410-482-31 
L561 1-408-425-00 
L562 1-410-482-31 
L564 1-410-473-11 

*} 1-408-413-00 


nuunnunn 


L565 1-408-413-00 

*{ 1-408-411-00 
L566 1-410-482-31 
L567 1-410-476-11 
L568 1-408-429-00 


L600 1-410-482-31 
L601 1-410-470-11 
L602 1-408-411-00 
L603 1-408-413-00 
L604 1-408-414-00 


L610 1-408-413-00 
L611 1-408-414-00 
L620 1-408-411-00 
L640 1-408-413-00 


nunununn 


nyunununn 


Description 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 8.2uH 
INDUCTOR 820uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 15uH 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 220uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 18uH 
INDUCTOR 22uH 


INDUCTOR 22uH 
INDUCTOR 15uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 33uH 
INDUCTOR 470uH 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 10uH 
INDUCTOR 15uH 
INDUCTOR 22uH 
INDUCTOR 27uH 


INDUCTOR 22uH 
INDUCTOR 27uH 
INDUCTOR 15uH 
INDUCTOR 22uH 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO-9500MD4; a11) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP 


Q671,672 8-729-903-97 s 
Q673 8-729-903-10 s 
Q674 8-729-907-46 s 
Q675 8-729-903-10 s 
Q676 8-729-903-97 s 


Q690,691 8-729-216-22 s 
Q720 8-729-903-10 s 
Q721,722 8-729-230-49 s 
Q723,724 8-729-216-22 s 
Q725 8-729-901-01 s 


Q726,730 8-729-202-38 s 
Q731 8-729-230-49 s 
Q750,751 8-729-230-49 s 
Q752 8-729-907-26 s 
Q753 8-729-230-49 s 


Q754 8-729-903-10 s 
Q755,756 8-729-230-49 s 
Q800 8-729-216-22 s 
Q801 8-729-230-49 s 
Qs02 8-729-216-22 s 


Q803 8-729-230-49 
Q804 8-729-216-22 


Q806,807 8-729-216-22 


Description 


TRANSISTOR FMS1FE 
TRANSISTOR FMW1 
TRANSISTOR IMZ1 
TRANSISTOR FMW1 
TRANSISTOR FMS1FE 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR FMW1 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR DTC144EK 


TRANSISTOR 2SC3326N 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR IMX1 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR FMW1 

TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 


L660 1-410-471-11 


L700 1-410-470-11 
L730 1-408-408-00 


nunununn 


INDUCTOR 12 


INDUCTOR 10 
INDUCTOR 8. 


uH 


uH 
2uH 


Q820 


Q821 
Q822 


8-729-907-26 


8-729-230-49 
8-729-903-10 


S 
S 
Q805 8-729-230-49 s 
s 
s 


TRANSISTOR IMX1 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR FMW1 


L731 1-408-422-00 
L740 1-408-418-00 
L750 1-408-420-00 


L751 1-408-423-00 
L800 1-408-416-00 
L801,802 1-408-411-00 
L803,820 1-410-482-31 
L821 1-408-413-00 


Q500,501 8-729-901-01 s 
Q502 8-729-216-22 s 
Q520 522 8-729-230-49 s 
Q523 8-729-202-38 s 


nnununn 


nNnnnunn 


INDUCTOR 120uH 
INDUCTOR 56uH 
INDUCTOR 82uH 


INDUCTOR 150uH 
INDUCTOR 39uH 
INDUCTOR 15uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 22uH 


TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC3326N 


Q840 8-729-230-49 
Q841 8-729-903-97 


Q842 8-729-903-10 s 
Q843 8-729-903-97 s 
Q844 8-729-903-10 s 
s 
Ss 


s 
s 
Q823,824 8-729-230-49 s 
s 
s 


Q845 8-729-216-22 
Q860-862 8-729-907-26 


Q863 8-729-230-49 
Q864 8-729-216-22 


Q867,868 8-729-216-22 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR FMS1FE 


TRANSISTOR FMW1 
TRANSISTOR FMS1FE 
TRANSISTOR FMH1 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR IMX1 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 


*i Not in use. 


Q524 8-729-901-01 
*{ Not in use. 
Q525 8-729-230-49 
Q540-543 8-729-230-49 
Q560-562 8~729-230-49 


s 


Q564 8-729-216-22 s 
Q565-573 8-729-230-49 s 
Q590 8-729-901-01 s 
Q591 8-729-202-38 s 
Q600-604 8-729-230-49 s 
Q610-618 8-729-230-49 s 
Q620-627 8-729-230-49 s 
Q650 8-729-903-10 s 
Q651,652 8-729-903-97 s 
Q653 8-729-903-10 s 
Q654 8-729-907-46 s 
Q655 8-729-903-10 s 
Q656 8-729-903-97 s 
Q670 8-729-903-10 s 


SVO-9500MD/9500MD4 


TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


DTC144EK 


28C2712-YG 
28C2712-YG 
28C2712-YG 


2SA1162-G 
28C2712-YG 
DTC144EK 
2SC3326N 
2SC2712-YG 


28C2712-YG 
28C2712-YG 
FMW1 
FMSIFE 
FMW1 


IMZ1 
FMW1 
FMSIFE 
FMW1 


s 
s 
Q865,866 8-729-230-49 s 
s 
s 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR DTC144EK 


METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1.8K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1.5M 5% 1/10# 
METAL, CHIP 56K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


Q900 8-729-230-49 

Q901 8-729-901-06 s 
Q902,903 8-729-901-01 s 

R500 1-216-073-00 s 

R501 1-216-121-00 s 

R502 1-216-057-00 s 
R503,504 1-216-049-00 s 

R505 1-216-055-00 s 

R506 1-216-061-00 s 

R507 1-216-125-00 s 

R508 1-216-091-00 s 
R509-511 1-216-073-00 s 

R512 1-216-097-00 s 

R513 1-216-051-00 s 

R514 1-216-041-00 s 

R515 1-216-073-00 s 

R516 1-216-081-00 s METAL, 
R520 1-216-649-11 s METAL, 
R521 1-216-748-11 s METAL, 


CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 820 0.5% 1/10W 


CHIP 39K 1% 1/10W 


NOTE: *i; SVO-9500MD S/N 20001 to 21000 
SVO-9500MD4 S/N 10001 to 11900 


14-29 


{THT 


(CR-38 BOARD /SVO0-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO-9500MD4; all) 

Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description 


R522 1-216-659-11 s METAL, CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
R523 1-216-657-11 s METAL, CHIP 1.8K 0.5% 1/10W 
R524 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R527 1-216-075-00 s METAL, CHIP 12K 5% 1/10W 
R528 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 


R529 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 

R530 1-216-649-11 s METAL, CHIP 820 0.5% 1/10W 

R531 1-216-635-11 s METAL, CHIP 220 0.5% 1/10W 

R532 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
*j Not in use. 


R533 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R534 1-216-013-00 s METAL, CHIP 33 5% 1/10W 
R537,540 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R541 1-216-645-11 s METAL, CHIP 560 0.5% 1/10W 
R542 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


R543 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R544 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R545 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R546 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
R547 1-216-645-11 s METAL, CHIP 560 0.5% 1/10W 


R548 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
R549 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R550 1-216-653-11 s METAL, CHIP 1.2K 0.5% 1/10W 
R551 1-216-660-11 s METAL, CHIP 2.4K 0.5% 1/10W 
R552,553 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 


R554 1-216-053-00 s METAL, CHIP 1.5K 5% 1/10W 
R555 1-216-033-00 s METAL, CHIP 220 5% 1/10W 
R556 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R560 1-216-013-00 s METAL, CHIP 33 5% 1/10W 
R561 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 


R562 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R563 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R564-566 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R567 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R568,569 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


R570 1-216~-644-11 s METAL, CHIP 510 0.5% 1/10W 
R571 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
R572 1-216-631-11 s METAL, CHIP 150 0.5% 1/10W 
*} 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
R573 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


R574 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R575 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
R576 1-216-665-11 s METAL, CHIP 3.9K 0.5% 1/10W 
R577 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
R578 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 


R579 1-216-661-11 s METAL, CHIP 2.7K 0.5% 1/10W 
R581,583 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R584 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R585 1-216-083-00 s METAL, CHIP 27K 5% 1/10W 
R586 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


R587 ,588 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
R590 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
R591 1-216-653-11 s METAL, CHIP 1.2K 0.5% 1/10W 
R592 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R593 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 


R594 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R595 1-216-053-00 s METAL, CHIP 1.5K 5% 1/10W 
R596 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R600 1-216-647-11 s METAL, CHIP 680 0.5% 1/10W 


NOTE: *i; SVO-9500MD S/N 20001 to 21000 
SV0-9500MD4 S/N 10001 to 11900 
14-30 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO-9500MD4; a11) 

Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description 


R601 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W 
R602 1-216-647-11 s METAL, CHIP 680 0.5% 1/10W 
R603 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R604 1-216-624-11 s METAL, CHIP 75 0.5% 1/10W 
R605 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 


R606 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R607 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R608 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R609 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R610 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 


R611 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R612 1-216-635-11 s METAL, CHIP 220 0.5% 1/10W 
R613 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R614 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R615 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 


R616 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R617 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R618 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R619-621 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R622 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 


R623 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R624-626 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 

R627 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R628 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R629 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


R630 1-216-619-11 s METAL, CHIP 47 0.5% 1/10W 
R631 1-216-647-11 s METAL, CHIP 680 0.5% 1/10W 
R632 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R633 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R634 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 


R635 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R636 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R637 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R638 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R639 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 


R640 1-216-663-11 
R641 1-216-651-11 
R642 1-216-049-00 
R643 1-216-081-00 
R644 1-216-073-00 


METAL, CHIP 3.3K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


uuunnunn 


R645 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R646 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R647 1-216-646-11 s METAL, CHIP 620 0.5% 1/10W 
R648 1-216-652-11 s METAL, CHIP 1.1K 0.5% 1/10W 
R649 1-216-649-11 s METAL, CHIP 820 0.5% 1/10W 
R650-653 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R654,655 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R656,657 1-216-067-00 s METAL, CHIP 5.6K 5% 1/10W 
R658-660 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R661,662 1-216-085-00 s METAL, CHIP 33K 5% 1/10W 


R663,664 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
R665,666 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R667 1-216-077-00 s METAL, CHIP 15K 5% 1/10W 
R668 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R669 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 


R670-673 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R674,675 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R676,677 1~216-067-00 s METAL, CHIP 5.6K 5% 1/10W 
R678-680 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 


SVO-9500MD/9500MD4 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; 
/SVO-9500MD4; a1) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R681, 682 
R683, 684 
R685 , 686 
R687 

R688, 689 


R690,691 
R692,693 
R694 
R695 
R696 


R700 
R708, 709 
R717 
R721,722 
R723 


R724 
R725 
R726 
R727 
R728 


R730 
R731 
R732 
R733 
R734 


R735 
R736 
R737,738 
R739 
R740 


R741 
R742 
R743 
R744 
R745 

*e 


R746 

*e 
R747 
R748 
R749 


R750 
R751,752 
R753 
R754 
R755, 756 


R757 
R758, 759 
R760 
R761, 762 
R763 


R764, 765 
R766 
R767 
R768 
R769 


R770 
R771 
R772 


Part No. 


1-216-085-00 
1-216-025-00 
1~-216-651-11 
1-216-089-00 
1-216-073-00 


1-216-651-11 
1-216-049-00 
1-216-057-00 
1-216-049-00 
1-216-057-00 


1-216-073-00 
1-216-049-00 
1-216-097-00 
1-216-089-00 
1-216-697-11 


1-216-073-00 
1-216-049-00 
1-216-073-00 
1-216-097-00 
1-216-699-11 


1-216-651-11 
1-216-667-11 
1-216-089-00 
1-216-077-00 
1-216-075-00 


1-216-047-00 
1-216-679-11 
1-216-683-11 
1-216-295-00 
1-216-051-00 


1-216-655-11 
1-216-049-00 
1-216-051-00 
1-216-049-00 
1-216-685-11 
1-216-687-11 


1-216-675-11 
1-216-673-11 
1-216-049-00 
1-216-699-11 
1-216-699-11 


1-216-025-00 
1-216-081-00 
1-216-053-00 
1-216-645-11 
1-216-647-11 


1-216-643-11 
1-216-659-11 
1-216-633-11 
1-216-647-11 
1-216-645-11 


1-216-081-00 
1-216-681-11 
1-216-669-11 
1-216-661-11 
1-216-663-11 


1-216-633-11 
1-216-661-11 
1-216-671-11 


SVO0-9500MD/9500MD4 


s 
s 
s 
s 
s 


wmwunnn mMmnNunnn 


WMNNNnn 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL , 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 


SP Description 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 


S/N 20001 and higher 


33K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


1K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
82K 0.5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 

1K 5% 1/10W 

10K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
100K 0.5% 1/10W 


1K 0.5% 1/10W 
4.7K 0.5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
12K 5% 1/10W 


820 5% 1/10W 
15K 0.5% 1/10W 
22K 0.5% 1/10W 
0 

1.2K 5% 1/10W 


1.5K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
1.2K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

27K 0.5% 1/10W 
33K 0.5% 1/10W 


10K 0.5% 1/10W 
8.2K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

56K 0.5% 1/10W 
47K 0.5% 1/10W 


100 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 
560 0.5% 1/10W 
680 0.5% 1/10W 


470 0.5% 1/10W 
2.2K 0.5% 1/10W 
180 0.5% 1/10W 
680 0.5% 1/10W 
560 0.5% 1/10W 


22K 5% 1/10W 
18K 0.5% 1/10W 


ooo 
Noa 
df oe oe 
i 
— 
— 
Oo 
= 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; 
/SVO-9500MD4; a11) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R773 
R774 
R776 
R800 
R801 


R802 
R803 
R804 
R805 
R806 


R807 
R808 
R809 
R810 
R811, 812 


R813 
R814 
R815 
R816 
R817 


R818 
R819 
R820, 821 
R822 ,823 
R824 


R825, 826 
R827 
R828 
R829 
R830 


R831 
R832 
R833 
R834 
R835 


R840-844 
R845, 846 
R847-851 
R852 
R853 


R854 ,855 


R868 
R870-873 


R874 
R875 
R876 ,877 
R878 
R880 


R881 
R882 
R883 
R884 


NOTE: 


Part No. 


1-216-061-00 
1-216-057-00 
1-216-049-00 
1-216-025-00 
1-216-079-00 


1-216-069-~00 
1-216-065-00 
1-216-035-00 
1-216-643-11 
1-216-639-11 


1-216-065-00 
1-216-035-00 
1-216-643-11 
1-216-639-11 
1-216-667-11 


1-216-065-00 
1-216-035-00 
1-216-643-11 
1-216-639-11 
1-216-065-00 


1-216-025-00 
1-216-065-00 
1-216-655-11 
1-216-659-11 
1-216-631-11 


1-216-077-00 
1-216-667-11 
1-216-625-11 
1-216-663-11 
1-216-655-11 


1-216-633-11 
1-216-049-00 
1-216-051-00 
1-216-669-11 
1-216-057-00 


1-216-065-00 
1-216-659-11 
1-216-065-00 
1-216-677-11 
1-216-675-11 


1-216-295-00 
1-216-667-11 
1-216-065-00 
1-216-667-11 
1-216-065-00 


1-216-665-11 
1-216-657-11 
1-216-065-00 
1-216-073-00 
1-216-651-11 


1-216-637-11 
1-216-639-11 
1-216-651-11 
1-216-641-11 
1-216-649-11 


1-216-643-11 
1-216-047-00 
1-216-025-00 
1-216-061-00 


*e; SV0-9500MD 


s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


s METAL, 
Ss METAL, 
S METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


nun 
= 
4 
> 
ae 


METAL, 
s METAL, 


S/N 20001 and higher 


SP Description 


CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 

CHIP 100 5% 1/10W 
CHIP 18K 5% 1/10W 


CHIP 6.8K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 270 5% 1/10W 
CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 330 0.5% 1/10W 


CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 270 5% 1/10W 
CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 330 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 0.5% 1/10W 


CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 270 5% 1/10W 

CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 330 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 


CHIP 100 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 
CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
CHIP 150 0.5% 1/10W 


CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 0.5% 1/10W 
CHIP 82 0.5% 1/10W 
CHIP 3.3K 0.5% 1/10W 
CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 


CHIP 180 0.5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 1.2K 5% 1/10W 
CHIP 5.6K 0.5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 12K 0.5% 1/10W 
CHIP 10K 0.5% 1/10W 
CHIP 0 

CHIP 4.7K 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 3.9K 0.5% 1/10W 
CHIP 1.8K 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 1K 0.5% 1/10W 


CHIP 270 0.5% 1/10W 
CHIP 330 0.5% 1/10W 
CHIP 1K 0.5% 1/10W 

CHIP 390 0.5% 1/10W 
CHIP 820 0.5% 1/10W 


CHIP 470 0.5% 1/10W 


, CHIP 820 5% 1/10W 


CHIP 100 5% 1/10W 
CHIP 3.3K 5% 1/10W 


S/N 20001 to 20150 
SV0-9500MD4 S/N 10001 to 10350 


14-31 


TITHE 


(CR-38 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO-9500MD4; a1) 


Ref. No. 
or Q'ty: 


R885 
R886 
R887 
R888 
R889 


R890 
R891 
R892 
R893 
R894 


R895 
R900 
R901 
R902 
R903 


R904 
R905 
R906 
R907 
R908, 909 


R910 
R911 
R912 
R913,914 
R915 


R916 


RV501 
RV560 
RV561 
RV601 
RV611 


RV800 
RV801 
RV802 
RV860 


TH520 
TH880 


x501 


14-32 


Part No. 


1-216-077-00 
1-216-053-00 
1-216-081-00 
1-216-073-00 
1-216-051-00 


1-216-049-00 
1-216-047-00 
1-216-051-00 
1-216-057-00 
1-216-041-00 


1-216-061-00 
1-216-025-00 
1-216-057-00 
1-216-049-00 
1-216-099-00 


1-216-075-00 
1-216-113-00 
1-216-049-00 
1-216-081-00 
1-216-073-00 


1-216-659-11 
1-216-643-11 
1-216-059-00 
1-216-643-11 
1-216-065-00 


1-216-073-00 


1-238-015-11 
1-238-012-11 
1-238-017-11 
1-238-013-11 
1-238-012-11 


1-238-011-11 
1-238-011-11 
1-238-011-11 
1-238-013-11 


1-808-269-11 
1~-800-202-XX 


1-577-166-11 


SP 


Description 


METAL, CHIP 15K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1.5K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 470 5% 1/10W 


METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 120K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 12K 5% 1/10W 


“METAL, CHIP 470K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 2.7K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


RES, ADJ, CARBON 4.7K 
RES, ADJ, CARBON 1K 
RES, ADJ, CARBON 22K 
RES, ADJ, CARBON 2.2K 
RES, ADJ, CARBON 1K 


RES, ADJ, CARBON 470 
RES, ADJ, CARBON 470 
RES, ADJ, CARBON 470 
RES, ADJ, CARBON 2.2K 


THERMISTOR 250-OHM 
THERMISTOR S-10K 


CRYSTAL 3.5795450MHz 


Ref. No. 
or Q'ty 


CN101 W 
CN902 W 


01 
02 
06 
09 
D10 


Dll 
D13A 
D14A 


FB1 
ICl 


IC2A 
1¢3 


Part No. 


A-6723-444-B 
X-3166-801-1 
1-533-189-11 
2-335-143-01 
3-173-469-01 


3-173-478-01 
4-886-821-11 
7-621-775-40 


1-131-368-00 
1-163-133-00 


- Deleted. 


1-163-121-00 
1-162-714-11 
Not in use. 


1-163-038-00 
1-126-142-11 
1-163-038-00 
1-126-108-11 
1-124-755-00 


1-127-504-00 
1-163-038-00 
1-131-345-00 
1-124-927-11 
1-163-038-00 


1-131-368-00 
1-163-133-00 
1-126-142-11 
1-163-038-00 
1-126-090-11 


1-124-568-00 
1-127-503-00 
1-163-141-00 
1-126-373-11 
1-163-141-00 


1-126-373-11 
1-124-489-11 
1-163-038-00 
1-128-300-11 
1-131-347-00 


1-126-354-11 
1-126-354-11 
1-126-354-11 
1-126-354-11 


1-564-241-00 
1-560-899-00 


8-719-302-37 
8-719-981-00 
8-719-981-38 
8-719-312-47 
8-719-160-59 


8-719-021-25 
8-719-200-02 
8-719-200-02 


8-759-937-36 
8-759-512-71 
8-759-632-07 


SP 


ie} 
ie) 
Ss 
ie) 
ce) 


ce) 
Ss 
Ss 


s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 


Ss 
s 
s 
s 


Description 


MOUNTED CIRCUIT BOARD, DC-53 


SHIELD (B SIDE) ASS'Y, DC BOARD 


(for Q17) 
BUSHING, TRANSISTOR (for Q17) 


HOLDER, FUSE 
FILM, INSULATING 


SHIELD (A SIDE), DC BOARD 
SCREW, M3 CASE 
SCREW +B 2.6x8 


TANTALUM 3.3uF 10% 16V 
CERAMIC, CHIP 470pF 5% SOV 


CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
CERAMIC 150pF 1% 50V 


CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
ELECT 100uF 20% 35V 
CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
ELECT 56 20% 16V 

ELECT 3300uF 20% 16V 


ALUMN SOLID 0.47uF 20% 25V 
CERAMIC, CHIP 0.1luF 25V 
TANTALUM 0.47uF 10% 35V 
ELECT 4.7uF 20% 100V 
CERAMIC, CHIP O.luF 25V 


TANTALUM 3.3uF 10% 16V 
CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
ELECT 100uF 20% 35V 
CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
ELECT 82 20% 10V 


ELECT 4700uF 20% 10V 

ALUMN SOLID 0.33uF 20% 25V 
CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
ELECT 470uF 20% 10V 
CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 


ELECT 470uF 20% 10V 
ELECT 150uF 20% 25V 
CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
ELECT 330uF 20% 16V 
TANTALUM luF 10% 35V 


ELECT 3300uF 20% 35V 
ELECT 3300uF 20% 35V 
ELECT 3300uF 20% 35V 
ELECT 3300uF 20% 35V 


CONNECTOR, VH 4P, MALE 
CONNECTOR, 11P, MALE 


DIODE RBV-602 
DIODE ERC81-004 
DIODE ERC62M-004 
DIODE RBA-406B 
DIODE RD13FB2 


DIODE UZM4.7x 
DIODE 10E-2 
DIODE 10E-2 


LEAD, JUMPER 
IC TL1451ACNS 


IC S-8054HNM 
IC M5237L 


NOTE: *c; SVO-9500MD S/N 10001 to 11220 


SVO-9500MD/9500MD4 


(DC-53 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 
1C4 8-759-632-07 
Ll 1-408-517-00 
L2 1-421-459-00 
L3 1-424-315-11 
L4 1-421-459-00 
Ql 8-729-216-22 
Q2 8-729-230-49 
Q3 8-729-804-08 
04 8-729-015-21 
Q5 8-729+216=22 
06 8-729-230-49 
Q7 8-729-901-06 
Q8 8-729-230-49 
Q9 8-729-804-08 
Q10 8-729-112-62 
Qll 8-729-924-90 
Q12 8-729-924-90 
Q17 8-729-012~04 
Q18 8-729-901-06 
Q19 8-729-230-49 
Rl 1-216-083-00 
R3 1-216-065-00 
R4 1-216-065-00 
R5 1-216-101-00 
R6 1-216-666-11 
R7 1-216-689-11 
R8 1-216-689-11 
*¢ 1-216-089-00 
R9 A\1-207-613-00 
R10 1-216-049-00 
R11 1-216-047-00 
R12 1-216-095-00 
R13 1-216-049-00 
R14 1-216-049-00 
R15 1-216-041-00 
R16 1-249-413-11 
R17 1-216-341-11 
R18 1-216-341-11 
R19 1-216-049-00 
R20 1-216-047-00 
R21 1-216-671-11 
R22A 1-215-433-00 
R23 1-216-083-00 
R25 1-216-065-00 
R26 1-216-065-00 
R27 1-216-101-00 
R28 1-216-665-11 
R29 1-216-681-11 
R30 1-216-095-00 
R31 1-216-049-00 
R32 1-216-049-00 
R33 1-216-041-00 
R34 1-249-409-11 
R35 1-216-033-00 
R36 1-216-033-00 
R37 1-216-059-00 
R38 1-216-049-00 
R39 1-216-033-00 


NOTE: *c; SVO-9500MD S/N 10001 


SVO0-9500MD 


mMnunnn 


unnunn 


nuuununn nunununn 


unnnn 


Ref. No. 


SP Description 
IC M5237. R40 
R41 
COIL, CHOKE 100uH R42 
COIL, CHOKE 5.6uH R43 
COIL, CHOKE 180uH R59 
COIL, CHOKE 5.6uH 
TRANSISTOR 2SA1162-G R60 
TRANSISTOR 2SC2712~YG R61 
TRANSISTOR 2SA1319-S R62 
TRANSISTOR 2SB1204 R63 
TRANSISTOR 25A1162-G R64 
TRANSISTOR 2S8C2712-YG R65 
TRANSISTOR DTA144EK R66 
TRANSISTOR 2SC2712-YG R67A 
TRANSISTOR 2SA1319-S R68A 
TRANSISTOR 2SA1441-K 
RV3 
TRANSISTOR 2SB1370-EF 
TRANSISTOR 2S5B1370-EF TH1 
TRANSISTOR 2SC4558 TH2 


TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR 28C2712-YG 
METAL, CHIP 27K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 150K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 4.3K 0.5% 1/10W 


METAL, CHIP 39K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 39K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
WIREWOUND 0.15 10% 3W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
METAL, CHIP 82K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 470 5% 1/10W 


CARBON 470 5% 1/4W 

METAL 0.22 5% 1W 

METAL 0.22 5% 1W 

METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 820 5% 1/10W 


METAL, CHIP 6.8K 0.5% 1/10W 
METAL 3.3K 1% 1/6W 

METAL, CHIP 27K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 150K 5% 1/10W 
CHIP 3.9K 0.5% 1/10W 
CHIP 18K 0.5% 1/10W 
CHIP 82K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 


METAL, 
METAL, 
CARBON 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 
220 5% 1/4W 

CHIP 220 5% 1/10W 
CHIP 220 5% 1/10W 


CHIP 2.7K 5% 1/10W 


CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 220 5% 1/10W 


to 11220 


or Q'ty Part No. 


*¢ 


(DC-53 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


SP Description 


1-216-033-00 s METAL, 
1-216-047-00 s METAL, 


s CHIP 220 5% 1/10W 

S 
1-216-077-00 s METAL, 

S 

S 

S 


CHIP 820 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 4.3K 0.5% 1/10W 
CHIP 3.9K 0.5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 


1-216-666-11 s METAL, 
1-216-665-11 s METAL, 
1-216-041-00 s METAL, 


1-216~627-11 s METAL, 
1-216-295-00 s METAL, 


s CHIP 100 0.5% 1/10W 

s 
1~216-625-11 s METAL, 

s 

Ss 


CHIP 0 

CHIP 82 0.5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 

CHIP 10K 5% 1/10W 


1-216-041-00 s METAL, 
1-216-073-00 s METAL, 


1-216-073-00 s METAL, 


s CHIP 10K 5% 1/10W 
1-216-605-11 s METAL, 

s 

s 


CHIP 12 0.5% 1/10W 
10K 5% 1/4W 
10K 5% 1/4W 


1-249-429-11 s CARBON 
1-249-429-11 s CARBON 
1-238-012-11 s RES, ADJ, CARBON 1K 


1-800-200-00 s THERMISTOR S-3K 
1-800-200-00 s THERMISTOR S-3K 


14-33 


HULU 


DC-53 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
penaeseucae /SVO-9500MD4; all ---------------- 


(DC-53 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO-9500MD4; all) 

Ref. No. 

or Q'ty Part No. 


or Q'ty Part No. SP Description SP Description 


Ipc A-6723-444-B o MOUNTED CIRCUIT BOARD, DC-53 L4 1-421-459-00 s COIL, CHOKE 5.6uH 
lpe X-3166-801-1 0 SHIELD (B SIDE) ASS'Y, DC BOARD 
Apcs 1-533-189-11 s HOLDER, FUSE Q1 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G 
Ipc 2-335-143-01 o FILM, INSULATING (for Q17) Q2 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2$C2712-YG 
Ipc 3-173-469-01 0 BUSHING, TRANSISTOR (for Q17) Q3 8-729-804-08 s TRANSISTOR 2SA1319-S 
Q4 8-729-015-21 s TRANSISTOR 2SB1204 
1pe 3-173-478-01 0 SHIELD (A SIDE), DC BOARD Q5 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-6 
2pcs 4-886-821-11 s SCREW, M3 CASE 
6pcs 7~621-775-40 s SCREW +B 2.6x8 06 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
Q7 8-729-901-06 s TRANSISTOR DTA144EK 
C3 1-131-368-00 s TANTALUM 3.3uF 10% 16V Q8 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
C4 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V q9 8-729-804-08 s TRANSISTOR 2SA1319-S 
C5A 1-162-714-11 s CERAMIC 150pF 1% 50V Q10 8-729-112-62 s TRANSISTOR 2SA1441-K 
C6 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.1uF 25V 
C7 1-126-142-11 s ELECT 100uF 20% 35V Qll 8-729-924-90 s TRANSISTOR 2$B1370-EF 
q12 8-729-924-90 s TRANSISTOR 2SB1370-EF 
8 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.1uF 25V Q17 8-729-012-04 s TRANSISTOR 2SC4558 
c9 1-126-108-11 s ELECT 56 20% 16V Q18 8-729-901-06 s TRANSISTOR DTA144EK 
C10 1-124-755-00 s ELECT 3300uF 20% 16V Q19 8-729-230-49 s TRANSISTOR 25C2712-YG 
Cll 1-127-504-00 s ALUMN SOLID 0.47uF 20% 25V 
C12 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.1luF 25V R1 1-216-083-00 s METAL, CHIP 27K 5% 1/10W 
R3 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
C13 1-131-345-00 s TANTALUM 0.47uF 10% 35V R4 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
C14 1-124-927-11 s ELECT 4.7uF 20% 100V R5 1-216-101-00 s METAL, CHIP 150K 5% 1/10W 
C15 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V R6 1-216-666-11 s METAL, CHIP 4.3K 0.5% 1/10W 
C16 1-131-368-00 s TANTALUM 3.3uF 10% 16V 
C17 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V R7 1-216-689-11 s METAL, CHIP 39K 0.5% 1/10W 
RB 1-216-689-11 s METAL, CHIP 39K 0.5% 1/10W 
C18 1+126-142-11 s ELECT 100uF 20% 35V RQ A\1-207-613-00 s WIREWOUND 0.15 10% 3W 
C19 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.luF 25V R10 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
C20 1-126-090-11 s ELECT 82 20% 10V Rll 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
C21 1-124-568-00 s ELECT 4700uF 20% 10V 
22 1-127-503-00 s ALUMN SOLID 0.33uF 20% 25V R12 1-216-095-00 s METAL, CHIP 82K 5% 1/10W 
R13 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
C23 1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V R14 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
C24 1-126-373-11 s ELECT 470uF 20% 10V R15 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
C25 1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V R16 1-249-413-11 s CARBON 470 5% 1/4W 
C26 1-126-373-11 s ELECT 470uF 20% 10V 
39 1-124-489-11 s ELECT 150uF 20% 25V R17 1-216-341-11 s METAL 0.22 5% 1W 
R18 1-216-341-11 s METAL 0.22 5% 1W 
C40 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V R19 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
C42 1-128-300-11 s ELECT 330uF 20% 16V R20 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
C43 1-131-347-00 s TANTALUM luF 10% 35V R21 1-216-671-11 s METAL, CHIP 6.8K 0.5% 1/10W 
C101 1-126-354-11 s ELECT 3300uF 20% 35V 
C102 1-126-354-11 s ELECT 3300uF 20% 35V R22 1-216-663-11 s METAL, CHIP 3.3K 0.5% 1/10W 
R23 1-216-083-00 s METAL, CHIP 27K 5% 1/10W 
C103 1-126-354-11 s ELECT 3300uF 20% 35V R25 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
C104 1-126-354-11 s ELECT 3300uF 20% 35V R26 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R27 1-216-101-00 s METAL, CHIP 150K 5% 1/10W 
CN101 W 1-564-241-00 o CONNECTOR, VH 4P, MALE 
CN902 W 1-560-899-00 o CONNECTOR, 11P, MALE R28 1-216-665-11 s METAL, CHIP 3.9K 0.5% 1/10W 
R29 1-216-681-11 s METAL, CHIP 18K 0.5% 1/10W 
D1 8-719-302-37 s DIODE RBV-602 R30 1-216-095-00 s METAL, CHIP 82K 5% 1/10W 
D2 8-719-981-00 s DIODE ERC81-004 R31 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
06 8-719-981-38 s DIODE ERC62M-004 R32 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
D9 8-719-312-47 s DIODE RBA-406B 
D10 8-719-160-59 s DIODE RD13FB2 R33 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R34 1-249-409-11 s CARBON 220 5% 1/4W 
011 8-719-021-25 s DIODE UZM4.7X R35 1-216-033-00 s METAL, CHIP 220 5% 1/10W 
D13 8-719-200-02 s DIODE 10E-2 R36 1-216-033-00 s METAL, CHIP 220 5% 1/10W 
D14 8-719-200-02 s DIODE 10E~2 R37 1-216-059-00 s METAL, CHIP 2.7K 5% 1/10W 
ICl 8-759-937-36 s IC TL1451ACNS R38 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
Ic2 8-759-512-71 s IC S-8054HNM R39 1-216-033-00 s METAL, CHIP 220 5% 1/10W 
C3 8-759-632-07 s IC M5237L R40 1-216-033-00 s METAL, CHIP 220 5% 1/10W 
Ic4 8-759-632-07 s IC M5237L R41 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
R42 1-216-077-00 s METAL, CHIP 15K 5% 1/10W 
ll 1-40B-517-00 s COIL, CHOKE 100uH 
L2 1-421-459-00 s COIL, CHOKE 5.6uH R43 1-216-666-11 s METAL, CHIP 4.3K 0.5% 1/10W 
L3 1-424-315-11 s COIL, CHOKE 180uH R59 1-216-665-11 s METAL, CHIP 3.9K 0.5% 1/10W 
14-34 SV0-9500MD/9500MD4 


(DC-53 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SV0-9500MD4; a11) 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description 

R60 1-216-627-11 s METAL, CHIP 100 0.5% 1/10W 
R61 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 

R62 1-216-625-11 s METAL, CHIP 82 0.5% 1/10W 
R63 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R64 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


R65 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R66 1-216-605-11 s METAL, CHIP 12 0.5% 1/10W 
R67 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R68 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


RV3 1-238-012-11 s RES, ADJ, CARBON 1K 


TH1 1-800-200-00 s THERMISTOR S-3K 
TH2 1-800-200-00 s THERMISTOR S-3K 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


This board is included in KY-219 board. 


SP Description 


ipe A-6716-647-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, DP-165 


ND101 
ND102 
ND103 


8-719-948-06 s LED LB-202ML, GRN 
8-719-948-06 s LED LB-202ML, GRN 
8-719-948-06 s LED LB-202ML, GRN 


Ref. No. 


or Q'ty Part No. SP Description 


2pcs A-6756-022-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-153 


C1 1-126-396-11 s ELECT, CHIP 47uF 20% 16V 
C2 1~126-396-11 s ELECT, CHIP 47uF 20% 16V 
C3 1-126-396-11 s ELECT, CHIP 47uF 20% 16V 
CN1 B 1-568-260-21 s CONNECTOR, 9P, MALE 
CN2 B 1-568-260-21 s CONNECTOR, 9P, MALE 
CN3 B 1-568-260-21 s CONNECTOR, 9P, MALE 


IC1 8-759-207-46 s IC TA7262P-LB 


Rl 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W 
R2 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W 


SV0-9500MD/9500MD4 


A-6715-460-A o MOLINTED CIRCUIT BOARD, DR-167 


DR-167 BOARD 

Ref. No. 

or Q'ty Part No. 

lpc 

2pcs 7-682-547-04 
C4 1-126-160-11 
C5 1-163-251-11 
C6 1-163-009-11 
C7 1-161-061-11 
c8 1-161-061-11 
c9 1-124-120-11 
C10 1-164-232-11 
C11 1-163-251-11 
C12 1-126-162-11 
C13 1-161~061-11 
CN633 W 1-506-482-11 
CN634 W ------------ 
CN635 W ------------ 
CN636 B 1-691-285-11 
CN637 B 1-691-285-11 
D1 8-719-~200-02 
D2 8-719-200-02 
IC 8-759-234-03 
1¢2 8-719-939-11 
Ic3 8-719-939-11 
1C4 8-719-939-11 
Rl 1-216-049-00 
R2 1-216-109-00 
R3 1-216-303-11 
R4 1-216-303-11 
R5 1-216-031-00 
R6 1-216-027-00 
R7 1-216-303-11 
R8 A\1-249-377-11 
R18 1-216-303-11 
R19 1-216-303-11 
R20 1-216-303-11 


s 


s 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 


s 
Ss 
S 
s 
Ss 


vnuunNunnn 


SP Description 


SCREW +B 3x6 


ELECT luF 20% 50V 
CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 1000pF 10% 50V 


CERAMIC 0.068uF 10% 50V 
CERAMIC 0.068uF 10% 50V 


ELECT 220uF 20% 25V 


CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP l00pF 5% 50V 
ELECT 3.3uF 20% 50V 
CERAMIC 0.068uF 10% 50V 


CONNECTOR, 3P, MALE 
HARNESS (DRUM) 

HARNESS (LS SENSOR) 
CONNECTOR, 10P, FEMALE 
CONNECTOR, 10P, FEMALE 


DIODE 10E-2 
DIODE 10E-2 


IC TA8424F 

PHOTOINTERRUPTER GP-2S09-B 
PHOTOINTERRUPTER GP-2S09-B 
PHOTOINTERRUPTER GP-2S09-B 


METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 330K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 3 5% 1/10W 
METAL, CHIP 3 5% 1/10W 
METAL, CHIP 180 5% 1/10W 


METAL, CHIP 120 5% 1/10W 
METAL, CHIP 3 5% 1/10W 
CARBON 0.47 5% 1/4W 
METAL, CHIP 3 5% 1/10W 
METAL, CHIP 3 5% 1/10W 


METAL, CHIP 3 5% 1/10W 


14-35 


JUEUEEUTUEE 


DR-176 BOARD 
Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP Description 
Ipc A-6715-459-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-176 
lpe 3-173-481-02 o SHEET, INSULATING, DR BOARD 
lpc 3-701-822-00 o HOLDER, WIRE 
3pcs 4-886-821-11 s SCREW , M3 CASE 
C1 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C3 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
(4,5 1-163-113-00 s CERAMIC, CHIP 68pF 5% 50V 
C14 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C15 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
€10,17  1-1063-009-11 s CERAMIC, CHIP 1000pF 10% SOV 
C18 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V 
(20,21 1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
*c Not in use. 
C20A,21A Deleted. d 
*c 1-102-106-00 s CERAMIC 100pF 10% 50V 
C22 1-130-491-00 s MYLAR 0.047uF 5% 50V 
*c Not in use. 
C22A Deleted. 
*c 1-130-491-00 s MYLAR 0.047uF 5% 50V 
CN631 W 1-563-493-11 s CONNECTOR, FPC 28P, FEMALE 
CN632 W 1-506-488-11 s CONNECTOR, 9P, MALE 
CN638 B 1-691-271-11 s CONNECTOR, 10P, MALE 
CN639 B 1-691~271-11 s CONNECTOR, 10P, MALE 
1C5 8-759-710-77 s IC NJM4560MD 
Ql 8-729-140-96 s TRANSISTOR 2SD774-34 
Q2 8-729-924-90 s TRANSISTOR 2SB1370-EF 
RO 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R10 A\1-216-365-00 s METAL 0.47 5% 2W 
R1l 1-216-105-00 s METAL, CHIP 220K 5% 1/10W 
R12 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R13 1-216-105-00 s METAL, CHIP 220K 5% 1/10W 
R14 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R15,16 1-216-675-11 s METAL, CHIP 10K 0.5% 1/10W 
R17,21 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R22 1~216-033-00 s METAL, CHIP 220 5% 1/10W 
DUS-442 BOARD 
Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP Description 


This board is included in the CP-183 board. 


lpc 
Ipc 


CN101 


NOTE: *c 
14-36 


1-641-582-11 o PRINTED CIRCUIT BOARD, DUS-442 


3-177-786-01 o BRACKET, CONNECTOR 
1-691-287-11 s CONNECTOR, ROUND 8P, FEMALE 


; SVO-9500MD S/N 10001 to 11220 


ee reer 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP Description 


This board is included in the SS-49 board. 


C318 1-126-160-11 s ELECT luF 20% 50V 
C319 1-126-160-11 s ELECT luF 20% 50V 
C350 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


CN153 1-566-095-11 o PIN, BOARD TO BOARD 11P 
(used 6P, cut 5P off) 

CN154 1-566-095-11 o PIN, BOARD TO BOARD 11P 
(used 8P, cut 3P off) 


1€307  8-759-340-13 s IC HD14013BP 
1C308  8-759-045-38 s IC MC14538BCP 


R327 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R331 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R335 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R339 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 


R342 1-216-091-00 s METAL, CHIP 56K 5% 1/10W 


R343 1-216-091-00 s METAL, CHIP 56K 5% 1/10W 
R645 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP Description 


This board is included in the SS-49 board having the S/N 
10021-10560, 10562, 10563, 10567 , 10568, 10573, 10575-10577, 
10582, 10583, 10588, 10593 , 10594, 10598, 10631 , 10633, 10639, 
10642, 10651-10654 , 10657 , 10661, 10662, 10664-10666, 
10668-10673, 10675, 10677 , 10679, 10681, 10685-10688, 10690, 
10692-10695, 10697 , 10698, 10701, 10704-10706, 10708, 
10710-10712, 10715,10716, and 10720. 


C801 1-130-~495-00 s MYLAR 0.1uF 5% 50V 
C802 1-130-475-00 s MYLAR 2200pF 5% 50V 
C803 1-161-379-00 s CERAMIC 0.0luF 20% 25v 
CN801 1-565-526-11 o CONNECTOR, 7P, MALE 
1C801 8-759-045-38 s 1¢ MC145388CP 


R801 1-215-489-00 s METAL 680K 1% 1/4W 
R802 1-249-441-11 s CARBON 100K 5% 1/4W 


SV0-9500MD/9500MD4 


DUS-534 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
Sele Guia /SVO-9500MD4; al] ---------------- 


(DUS-534 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO0-9500MD4; a11) 


UU 


Ref. No. Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description or Q'ty Part No. SP Description 

This board is included in the SS-49 board. R514 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R515 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R516 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 

C500 1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V R517 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 

C501 1-124-499-11 s ELECT, NONPOLAR luF 20% 50V R518 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 

C502 1-164-161-11 s CERAMIC, CHIP 2200pF 10% 100V 

C503 1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V R519 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 

C504 1-126-160-11 s ELECT 1luF 20% 50V R520 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R521 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 

C505 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V R522 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 

C506 1-163-017-00 s CERAMIC, CHIP 4700pF 10% 50V R523 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 

C507 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF SOV 

C508 1-130-483-00 s MYLAR 0.0luF 5% 50V R524 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 

C509 1-164-161-11 s CERAMIC, CHIP 2200pF 10% 100V R525 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R526 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 

C510 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V R527 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 

C511 1-163-227-11 s CERAMIC, CHIP 1l0pF 5% 50V R528 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 

C512 1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V 

(513 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V R529 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 

C514 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% SOV R530 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
R564 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 

C517 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V R565 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 

(531 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V R566 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 

C532 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 

(533 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V R567 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 

(534 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
x500 1-577-358-21 s RESONATOR, CERAMIC 4.00MHz 

(535 1-163-227-11 s CERAMIC, CHIP 10pF 5% 50V 

(537 1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 

C538 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 

C541 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V 

(542 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V 

(550 1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V DUS-544 BOARD 

D500 8-719-800-76 s DIODE 1SS226 Ref. No. 

D501 8-719-104-34 s DIODE 182836 or Q'ty Part No. SP Descr iption 

D502 8-719-800-76 s DIODE 188226 

D504 8-719-104-34 s DIODE 182836 lpc 1-644-095-12 o PRINTED CIRCUIT BOARD, DUS-544 

10500  8-759-632-58 s IC M52435P C1 1-126-768-11 s ELECT 2200uF 20% 16V 

1C501 8-759-000-49 s IC MC14066BCP 

1C502 8-759-038-87 s IC MC68HCO5P7BSC4020478 CN1 W 1-506-481-11 s CONNECTOR, 2P, MALE 

1¢511 8-759-981-96 s IC RC4560D 

Q500 8-729-115-10 s TRANSISTOR 2SK105A-10 

Q501 8-729-120-28 s TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 

Q502 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 

Q503 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK ween nnn 

Q504 8-729-120-28 s TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 HN-160 BOARD 

Q509 8-729-119-79 s TRANSISTOR 2SC2785-FEK Ref. No. 

Q515 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK or Q'ty Part No. SP Description 

R500 1-216-067-00 s METAL, CHIP 5.6K 5% 1/10W lpc 1-637-251-12 0 PRINTED CIRCUIT BOARD, HN-160 

R501 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 

R502 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W CN651 W 1-506-481-11 s CONNECTOR, 2P, MALE 

R503 1-216-105-00 s METAL, CHIP 220K 5% 1/10W CN652 B 1-506-481-11 s CONNECTOR, 2P, MALE 

R504 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W CN653 R 1-506-481-11 s CONNECTOR, 2P, MALE 
CN654 Y 1-506-481-11 s CONNECTOR, 2P, MALE 

R505 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W CN655 B 1-506-484-11 s CONNECTOR, 5P, MALE 

R506 1-216-103-00 s METAL, CHIP 180K 5% 1/10W 

R507 1-216-105-00 s METAL, CHIP 220K 5% 1/10W CN656 W 1-506-482-11 s CONNECTOR, 3P, MALE 

R508 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W CN657 Y 1-506-484-11 s CONNECTOR, 5P, MALE 

R509 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W CN658 Y 1-506-487-11 s CONNECTOR, 8P, MALE 

; CN659 B 1-506-481-11 s CONNECTOR, 2P, MALE 

R510 1-216-105-00 s METAL, CHIP 220K 5% 1/10W 

R511 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 

R512 1-216-113-00 s METAL, CHIP 470K 5% 1/10W 

R513 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 


SV0-9500MD/9500MD4 


WHT 


Ref. No. 
or Q'ty 


Part No. 


SP 


Description 


This board includes the DP-165 board. 


Ipc 
Ipc 


C101 
C102 
C103, 104 
C105 
C106 


C107 
C109,110 
C111,112 
C113,114 
(115 


CN151 R 
CN152 R 
CN154 W 
CN155 B 
CN157 B 


D101-111 
D113-116 
D117 
D119,120 
D122 


0125-128 
D130-133 
D135 

D137-142 


1C101 
1C102 
1C103 


L101 


Q101 
Q105-117 
Q118 
Q119-121 


R101 
R102-105 
R106 
R107 ,108 
R109 


R110,111 
R112 
R113 ,119 
R120 
R121-127 


R128 
R129 
R130 
R131 
R132 


R133 
R134 
R135 
R136-139 
R140,141 


R142,143 


14-38 


A-6717-646-A 
3-173-480-01 


1-124-589-11 
1-163-017-00 
1-124-589-11 
1-163-017-00 
1-163-133-00 


1-163-011-11 
1-163-239-11 
1-126-176-11 
1-163-017-00 
1-126-103-11 


1-506-474-11 
1-506-471-11 
1-506-473-11 
1-691-272-11 
1-506-469-11 


8-719-400-18 
8-719-802-11 
8-719-984-64 
8-719-802-11 
8-719-802-11 


8-719-802-11 
8-719-802-11 
8-719-800-76 
8-719-802-11 


8-759-070-50 
8-759-051-53 
8-759-051-53 


1-421-459-00 


8-729-120-28 
8-729-904-54 
8-729-901-06 
8-729-904-54 


1-216-073~-00 
1-216-025-00 
1-216-049-00 
1-216-073-00 
1-249-408-11 


1-216-089-00 
1-216-057-00 
1-216-073-00 
1-216-121-00 
1-216-025-00 


1-216-089-00 
1-216-049-00 
1-216-089-00 
1-216-049-00 
1-216-089-00 


1-216-049-00 
1-216-089-00 
1-216-049-00 
1-216-033-00 
1-216-025-00 


1~216-033-00 


nNnunny 


nNnunnoe 


nyunununn 


NYNNNAN 


nunnnn 


s 


MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-219 
HOLDER (B), LED 


ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 4700pF 10% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 4700pF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 1500pF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
ELECT 220uF 20% 10V 

CERAMIC, CHIP 4700pF 10% 50V 
ELECT 470uF 20% 16V 


CONNECTOR, 9P, MALE 
CONNECTOR, 6P, MALE 
CONNECTOR, 8P, MALE 
CONNECTOR, 30P, MALE 
CONNECTOR, 4P, MALE 


DIODE MAL52WK 

LED TLUG154, GRN 

LED SLJ-165MGS5HLF, GRN 
LED TLUG154, GRN 

LED TLUG154, GRN 


LED TLUG154, GRN 
LED TLUG154, GRN 
DIODE 188226 

LED TLUG154, GRN 


IC MC68HC05C4BSC403089B 
IC 1D62381F 
IC 1D62381F 


COIL, CHOKE 5.6uH 


(KY-219 BOARD) 


TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR DTB143EK 
TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR DTB143EK 


METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 

METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
CARBON 180 5% 1/4W 


METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
METAL, CHIP 100 5% 1/10W 


METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 220 5% 1/10W 
METAL, CHIP 100 5% 1/10W 


METAL, CHIP 220 5% 1/10W 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description 

R145 1-216-033-00 s METAL, CHIP 220 5% 1/10W 
R147 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
R148-151 1-216-033-00 s METAL, CHIP 220 5% 1/10W 
R152 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
R153-156 1-216-033-00 s METAL, CHIP 220 5% 1/10W 
R157 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
R158,159 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R160 1-249-409-11 s CARBON 220 5% 1/4W 
R161-165 1-216-033-00 s METAL, CHIP 220 5% 1/10W 
R167 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R168 1-249-408-11 s CARBON 180 5% 1/4W 

RV101 1-241-802-11 s RES, VAR, CARBON 100K 
$101 1-552-539-00 s SWITCH, PUSH 

$102,103 1-570-472-11 s SWITCH, PUSH 

$104 1-572-992-11 s SWITCH, SLIDE 

$105 1-572-991-11 s SWITCH, SLIDE 

$106 1-552~539-00 s SWITCH, PUSH 

$108,109 1-570-472-11 s SWITCH, PUSH 

$110-112 1-552-539-00 s SWITCH, PUSH 

$113 1-570-472-11 s SWITCH, PUSH 

$114 1-552-539-00 s SWITCH, PUSH 

$115 1-570-472-11 s SWITCH, PUSH 

$116 1-552-539-00 s SWITCH, PUSH 

$117 1-570-472-11 s SWITCH, PUSH 

$118 1-572-993-11 s SWITCH, SLIDE 

$119 1-572-991-11 s SWITCH, SLIDE 

$120 1-572-993-11 s SWITCH, SLIDE 

X101 1-567-192-11 s RESONATOR, CERAMIC 4.00MHz 
LD-35 BOARD 

Ref. No. 


or Q'ty Part No. 


SP Description 


CN620 WH 1-506-481-11 s CONNECTOR, 2P, MALE 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


SP Descr iption 


lpe 1-637-247-11 0 PRINTED CIRCUIT BOARD, LE-80 


lpe 3-167-028-02 


Ipc 8-719-985-00 s LED GL451VS1, IR 


o HOLDER, LED 


SVO-9500MD/9500MD4 


Ref. No. 


or Q'ty Part No. SP Description 


lpc 1-637-250-11 0 PRINTED CIRCUIT BOARD, LE-86 
lpc 8-719-821-22 s LED TLO221, ORG 


SV0-9500MD/9500MD4 


Ref. No. 
or Q'ty 


€111-115 
C201 


C203, 204 
C205, 207 
C209, 210 
C211 
C213 


C214 
C216,217 
C218 
C219 
C220 


C221 
C222 
C223 
(224 
C225 


C226 
C227, 230 
C231 
C232 
C233 


C234 
C235 
C236 
C237 
C238 


C239 
€240-242 
C243 
C244 
C245 


C246 
C247 
C248 
C249 
C250 


C251 
C252 
C253 
(254 
(255, 256 


Part No. 


sP 


Description 


A-6727-403-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, RP-62 
3-173-468-01 0 SHEET, INSULATING, RP BOARD 
o SHIELD (A SIDE), RP BOARD 
SHIELD (B SIDE), RP BOARD 


3-173-491-02 
3-173-492-01 


1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-124-589-11 
1-164-232-11 
1-126-163-11 


1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-124-589-11 
1-164-232-11 
1-124-463-00 


1-163-245-11 
1-164-232-11 
1-163-089-00 
1-163-037-11 
1-163-263-11 


1-162-638-11 
1-163-263-11 
1-162-638-11 
1-163-133-00 
1-164~232-11 


1-126-153-11 
1-164-232-11 
1-163-038-00 
1-163-121-00 
1-163-253-11 


1-163-127-00 
1-163~131-00 
1-164-161-11 
1-126-153-11 
1-164-232-11 


1-126-153-11 
1-164-232-11 
1-163-097-00 
1-163-237-11 
1-164-232-11 


1-163-239-11 
1-164~232-11 
1-163-235-11 
1-163-241-11 
1-163-227-11 


1-163-229-11 
1-164-232-11 
1-163-237-11 
1-163-241-11 
1-163-239-11 


1-163-229-11 
1-164-232-11 
1-163-115-00 
1-164-232-11 
1-163-037-11 


1-164-232-11 
1-163-097-00 
1-164-232-11 
1-163-037-11 
1-163-227-11 


ie) 


s 
s 
$s 
$s 
Ss 


nunnunn 


nunununn 


nnunnn 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


0.022uF 10% 50V 
0.0luF 10% 100V 


ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 


0.01luF 10% 100V 


ELECT 4.7uF 20% 50V 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


0.022uF 10% 50V 
0.0luF 10% 100V 


ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 


0.0luF 10% 100V 


ELECT 0.1uF 20% SOV 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


56pF 5% 50V 
0.0luF 10% 100V 
6pF 50V 
0.022uF 10% 50V 
330pF 5% 50V 


luF 16V 

330pF 5% 50V 
luF 16V 

470pF 5% 50V 
0.0luF 10% 100V 


ELECT 22uF 20% 6.3V 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


0.0luF 10% 100V 
O.luF 25V 
150pF 5% 50V 
120pF 5% 50V 


270pF 5% 50V 
390pF 5% 50V 
2200pF 10% 100V 


ELECT 22uF 20% 6.3V 


CERAMIC, CHIP 


0.0luF 10% 100V 


ELECT 22uF 20% 6.3V 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 
CERAMIC, CHIP 


0.01uF 10% 100V 
15pF 5% 50V 
27pF 5% 50V 
0.01uF 10% 100V 


33pF 5% 50V 
0.0luF 10% 100V 
22pF 5% 50V 
39pF 5% 50V 
10pF 5% 50V 


12pF 5% 50V 
0.0luF 10% 100V 
27pF 5% 50V 
39pF 5% 50V 
33pF 5% 50V 


12pF 5% 50V 
0.0luF 10% 100V 
82pF 5% 50V 

0.0luF 10% 100V 
0.022uF 10% 50V 


0.01luF 10% 100V 
15pF 5% 50V 
0.01uF 10% 100V 
0.022uF 10% 50V 
10pF 5% 50V 


14-39 


IINQUUUUIH 


(RP-62 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


(257-259 1-164-232-11 
€260-262 1-163-035-00 
C263 1-164-232-11 
C264 1-163-035-00 
(265 1-124-589-11 


C266 1-163-084-00 
C270 1-164-232-11 
C301 1-124-589-11 
C302 1-164-232-11 
C303 1-163-245-11 


C304 1-163-121-00 
(305 1-163-251-11 
C306 ,307 1-164-232-11 
€319,320 1-163-037-11 
(322 1-124-229-00 


C323 1-126-160-11 
C324,325 1-163-037-11 
C326 1-163-235-11 
(327 1-163-037-11 
(328 1-163-235-11 
€329-331 1-163-037-11 
C332 1-126-160-11 
C333-336 1-163-037-11 
(337 1-162-638-11 
C338 1-124-584-00 
C339 1-126-157-11 
C340 1-163-037-11 
(341 1-164-232-11 
C342 1-124-584-00 
C350,351 1-164-232-11 
(352 1-163-037-11 
C353 1-164-232-11 
(354 1-126-163-11 
C355 1-124-589-11 
CN801 B 1-563-590-11 
CN802 W 1-506-486-11 
CN803 R 1-506-485-11 
CN804 W 1-564-031-00 
CN805 Y 1-506-485-11 
CN806 H 1-506-484-11 
CN807 W 1-506-485-11 
CN808 W 1-506-482-11 
0201-203 8-719-400-18 
D301 8~-719-400-18 
DL201 1-415-858-11 
DL202 1-415-858-11 
If101 8-759-420-60 
[C201 8-759-320-52 
1C202 8-759-012-00 
10301 8-759-320-55 
1€302. 8-759-998-32 
L101 1-408-968-21 
L102 1-408-977-21 
L103,200 1-408-982-11 
L201 1-408-948-00 
L202 1-408-976-21 
L203 1-408-971-21 
14-40 


SP 


nuunununn yunuununn 


nununn 


nuynunn 


s 


Description 


CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 1.5pF 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP S6pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% SOV 
ELECT 33uF 20% 10V 


ELECT luF 20% 50V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT luF 20% 50V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP luF 16V 

ELECT 100uF 20% 10V 


ELECT 10uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
ELECT 100uF 20% 10V 
CERAMIC, CHIP 0.01luF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


CONNECTOR, FPC 13P, FEMALE 
CONNECTOR, 7P, MALE 
CONNECTOR, 6P, MALE 
CONNECTOR, 6P, MALE 
CONNECTOR, 6P, MALE 


CONNECTOR, 5P, MALE 
CONNECTOR, 6P, MALE 
CONNECTOR, 3P, MALE 


DIODE MA152WK 
DIODE MA1L52WK 


DELAY LINE 35nS 
DELAY LINE 35nS 


IC AN6392L 

IC HA118019NT 
IC MC10H116M 
IC HA12115MP 
IC Cx02107M 


INDUCTOR 6.8uH 
INDUCTOR 39uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 220uH 
INDUCTOR 33uH 


INDUCTOR 12uH 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


L204 1-408-977-21 
L205 1-408-948-00 
L206 1-408-970-21 
L207 1-408-978-21 
L208 1-408-973-21 


L209 1-408-978-21 
L210,211 1-408-982-11 
L212 1-408-974-21 
L213 1-408-982-11 
L214 1-408-973-21 


L301 1-408-989-21 
L302 1-408-971-21 
L303-305 1-408-982-11 
L306 1-408-970-21 
L307 1-408-972-21 


Q101 8-729-202-38 
Q102 8-729-901-01 
Q103-105 8-729-230-49 
Q201 8-729-216-22 
Q202-204 8-729-901-01 


Q210,211 8-729-230-49 
Q212 8-729-216-22 
Q213-215 8-729-230-49 
Q216 8-729-216-22 
Q217-223 8-729-230-49 


Q301 8-729-901-01 
Q302-304 8~729-216-22 
Q310 8-729-230-49 
Q311 8-729-216-22 
Q312,313 8-729-901-01 


Q314 8-729-901-06 
Q315 8-729-901-01 


R101 1-216-051-00 
R102 1-216-035-00 
R103 1~216-689-11 
R104 1-216-025-00 
R105 1-216-013-00 


R106 1-216-051-00 
R107 1-216-049-00 
R108 1-216-081-00 
R109 1-216-043-00 
R110 1-216~061-00 


R111 1-216-077-00 
R112,113 1-216-049-00 
R114 1-216-081-00 
R115 1-216-085-00 
R116 1-216-049-00 


R117 1-216-081-00 
R118 1-216-085-00 
R201 1-216-027-00 
R202-204 1-216-025-00 
R205 1-216-073-00 


R206 1-216-081-00 
R207 1-216~113-00 
R208 1-216-057-00 
R209 1-216-055-00 
R210 1-216-051-00 


R211, 212 1-216-081-00 


SP 


nnununn 


nnunnn nvunununn 
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(RP-62 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Description 


INDUCTOR 39uH 
INDUCTOR 220uH 
INDUCTOR 10uH 
INDUCTOR 47uH 
INDUCTOR 18uH 


INDUCTOR 47uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 22uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 18uH 


INDUCTOR 470uH 
INDUCTOR 12uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 10uH 
INDUCTOR 15uH 


TRANSISTOR 2SC3326N 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR DTC144EK 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR 2SA1162-G 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


2S€2712-YG 
2SA1162-G 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR DTC144EK 


TRANSISTOR 


2SA1162-G 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


2SA1162-G 
DTC144EK 


TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR DTC144EK 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 39K 0.5% 1/10W 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 


1.2K 5% 1/10W 
270 5% 1/10W 


100 5% 1/10W 
33 5% 1/10W 


1.2K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
560 5% 1/10W 
3.3K 5% 1/10W 


15K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
33K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


22K 5% 1/10W 
33K 5% 1/10H 
120 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


22K 5% 1/10W 
470K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
1.8K 5% 1/10W 
1.2K 5% 1/10W 


22K 5% 1/10 


(RP-62 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. 
R213 1-216-077-00 
R214 1-216-073-00 
R215 1-216-067-00 
R216,217 1-216-073-00 
R218 1-216-109-00 
R219 1-216-025-00 
R221 1-216-295-00 
R222A 1-216-025-00 
R230 1-216-081-00 
R231 1-216-077-00 
R232 1-216-051-00 
R233 1-216-041-00 
R234,235 1-216-073-00 
R236 1-216-083-00 
R237 1-216-049-00 
R238 1-216-043-00 
R239 1-216-051-00 
R240 1-216-043-00 
R241 1-216-065-00 
R242 1-216-045-00 
R243 1-216-043-00 
R244 1-216-047-00 
R245 1-216-077-00 
R246 1-216-081-00 
R247 1-216-047-00 
R248 1-216-057-00 
R249,250 1-216-049-00 
R251 1-216-039-00 
R252 1-216-073-00 
R253 1-216-083-00 
R254 1-216-049-00 
R255 1-216-043-00 
R256 1-216-047-00 
R257 1-216-045-00 
R258 1-216-043-00 
R259 1-216-081-00 
R260 1-216-077-00 
R261 1-216-045-00 
R262 1-216-081-00 
R263 1-216-067-00 
R264 1-216-063-00 
R265-267 1-216-049-00 
R268 1-216-081-00 
R269,270 1-216-073-00 
R271 1-216-647-11 
R272 1-216-043-00 
R273 1-216-651-11 
R274 1-216-043-00 
R275 1-216-651-11 
R276-279 1-216-049-00 
R280 1-216-636-11 
R281 1-216-643-11 
R282 1-216-649-11 
R283 1-216-041-00 
R284 1-216-049-00 
R285 1-216-636-11 
R286 1-216-643-11 
R287 1-216-653-11 
R288 1-216-041-00 
SV0-9500MD 
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METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL , 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


SP Description 


CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 5.6K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 330K 5% 1/10W 


CHIP 100 5% 1/10W 
CHIP 0 

CHIP 100 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 


CHIP 1.2K 5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 27K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 


CHIP 560 5% 1/10W 
CHIP 1.2K 5% 1/10W 
CHIP 560 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 680 5% 1/10W 


CHIP 560 5% 1/10W 
CHIP 820 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 820 5% 1/10W 


CHIP 2.2K 5% 1/10H 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 390 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 27K 5% 1/10W 


CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 560 5% 1/10W 
CHIP 820 5% 1/10W 
CHIP 680 5% 1/10W 
CHIP 560 5% 1/10W 


CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 680 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 5.6K 5% 1/10H 


CHIP 3.9K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10H 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 680 0.5% 1/10W 


CHIP 560 5% 1/10W 
CHIP 1K 0.5% 1/10W 
CHIP 560 5% 1/10W 
CHIP 1K 0.5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 


CHIP 240 0.5% 1/10W 
CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 820 0.5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 


CHIP 240 0.5% 1/10W 
CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 1.2K 0.5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 


(RP-62 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R289 
R290 
R291 
R301 
R302 


R303 
R304 
R305 
R306 
R308 


R309 
R320 
R322 
R323 
R324 


R325 
R327 
R328 
R329 
R340 


R341 , 342 
R343 
R344 
R345 
R346 


R348 
RV201 


Part No. 


1-216-049-00 
1-216-025-00 
1-216-049-00 
1-216-689-11 
1-216-093-00 


1-216-089-00 
1-216-045-00 
1-216-049-00 
1-216-025-00 
1-216-079-00 


1-216-089-00 
1-216-019-00 
1-216-001-00 
1-216-079-00 
1-216-304-11 


1-216-073-00 
1-216-061-00 
1-216-057-00 
1-216-304-11 
1-216-047-00 


1-216-041-00 
1-216-049-00 
1-216-065-00 
1-216-073-00 
1-216-085-00 


1-216-073-00 
1-241-136-11 


SP 
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Description 


METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 39K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 68K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 680 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
METAL, CHIP 18K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 56 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10 5% 1/10W 
METAL, CHIP 18K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 3.3 5% 1/10W 


METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 3.3 5% 1/10W 
METAL, CHIP 820 5% 1/10W 


METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 

METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 33K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
RES, ADJ, CARBON 10K 
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RP-62 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
eocetencee /SVO-9500MD4; all ---------------- 


(RP-62 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO0-9500MD4; all) 


Ref. No. Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP Description or Q'ty Part No. SP Description 
Ipc A-6727-403-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, RP~62 C247 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
lpc 3-173-468-01 o SHEET, INSULATING, RP BOARD C248 1-163-115-00 s CERAMIC, CHIP 82pF 5% 50V 
Ipc 3-173-491-02 o SHIELD (A SIDE), RP BOARD C249 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
lpc 3-173-492-01 o SHIELD (B SIDE), RP BOARD C250 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
€251-253 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C1,2 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C3 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C254 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
*k Not in use. C255 1-163-087-00 s CERAMIC, CHIP 4pF 50V 
C3A Deleted. C256 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 
*k 1-161-051-00 s CERAMIC 0.0luF 10% 50V C257-259 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.OluF 10% 100V 
C260-262 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ca 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C5 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C263 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C101 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V C264 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C102 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% SOV C265 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C103 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C266 1-163-085-00 s CERAMIC, CHIP 2pF 50V 
C267 1-163-227-11 s CERAMIC, CHIP 10pF 5% 50V 
C104 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C105 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C270 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.OluF 10% 100V 
C106 1-124-463-00 s ELECT 0.luF 20% 50V C301 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C107 1-163-245-11 s CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V C302, 303 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.OluF 10% 100V 
C108 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C304 1-163-121-00 s CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
C305 1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
C109 1-163-089-00 s CERAMIC, CHIP 6pF 50V 
C111-113 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V C306,307 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C114,115 Deleted. C308 1~163-125-00 s CERAMIC, CHIP 220pF 5% SOV 
*k 1-216-021-00 s RESISTOR, METAL, CHIP 68 5% 1/10W *k Not in use. 
C201 1-163-263-11 s CERAMIC, CHIP 330pF 5% 50V C308A ~=—-— Deleted. 
*k 1-102-110-00 s CERAMIC 220pF 10% 50V 
C203,204 1-162-638-11 s CERAMIC, CHIP luF 16V 
C205,207 1-163-263-11 s CERAMIC, CHIP 330pF 5% 50V C319 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C209,210 1-162-638-11 s CERAMIC, CHIP luF 16V C320 1-163-143-00 s CERAMIC, CHIP 1200pF 5% 50V 
C211 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V C323 1-124-463-00 s ELECT 0.1uF 20% 50V 
C213 1-164-346-11 s CERAMIC, CHIP luF 16V C324,325 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
*k 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C326 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 
C214 1-126-153-11 s ELECT 22uF 20% 6.3V C327 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C216,217 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C328 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 
C218 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.luF 25V C329-331 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C219 1-163-121-00 s CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V C332 1-126-160-11 s ELECT luF 20% 50V 
C220 1-163-253-11 s CERAMIC, CHIP 120pF 5% 50V (333-335 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C221 1-163-127-00 s CERAMIC, CHIP 270pF 5% 50V C336 1-163-275-11 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
C222 1-163-131-00 s CERAMIC, CHIP 390pF 5% 50V C337 1-162-638-11 s CERAMIC, CHIP luF 16V 
C223 1-164-161-11 s CERAMIC, CHIP 2200pF 10% 100V C339 1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V 
C224 1-126-153-11 s ELECT 22uF 20% 6.3V C340 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C225 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C341 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C226 1-126-153-11 s ELECT 22uF 20% 6.3V C342 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V 
C227 Deleted. C350,351 1~164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
*] 1-216-295-00 s RESISTOR, METAL, CHIP 0 C352 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
*e 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C353 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.01luF 10% 100V 
C230 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C354 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V 
(231 1-163-097-00 s CERAMIC, CHIP 15pF 5% 50V C355 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C232 1-163-237-11 s CERAMIC, CHIP 27pF 5% 50V C356 1-163-125-00 s CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 
C233 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C234 1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V CN801 B 1-563-590-11 o CONNECTOR, FPC 13P, FEMALE 
C235 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V CN802 W 1-506-486-11 s CONNECTOR, 7P, MALE 
CN803 R 1~506-485-11 s CONNECTOR, 6P, MALE 
C236 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V CN804 W 1-564-031-00 o CONNECTOR, 6P, MALE 
C237 1-163-241-11 s CERAMIC, CHIP 39pF 5% 50V CN805 Y 1-506-485-11 s CONNECTOR, 6P, MALE 
C238 1-163-227-11 s CERAMIC, CHIP 10pF 5% 50V 
C239 1-163-229-11 s CERAMIC, CHIP 12pF 5% 50V CN806 W 1-506-484-11 s CONNECTOR, 5P, MALE 
C240-242 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V CN807 W 1-506-485-11 s CONNECTOR, 6P, MALE 
CN808 W 1-506-482-11 s CONNECTOR, 3P, MALE 
C243 1-163-237-11 s CERAMIC, CHIP 27pF 5% 50V 
C244 1-163-241-11 s CERAMIC, CHIP 39pF 5% 50V 0201-203 8-719-400-18 s DIODE MAL52WK 
C245 1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V D301 8-719-400-18 s DIODE MAL52WK 
C246 1-163-229-11 s CERAMIC, CHIP 12pF 5% 50V 


*1; SVO-9500MD S/N 20151 to 21200 
SVO-9500MD4 S/N 10351 to 12200 


SV0-9500MD/9500MD4 


*k; SVO-9500MD S/N 20001 to 21200 
SVO-9500MD4 S/N 10001 to 12200 


NOTES: *e; SVO-9500MD S/N 20001 to 20150 
SV0-9500MD4 S/N 10001 to 10350 
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(RP-62 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO-9500MD4; a11) 


(RP-~62 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 


/SVO-9500MD4; a11) 


Ref. No. Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP Description or Q'ty Part No. SP Description 
0L201 1-415-858-11 s DELAY LINE 35nS R114 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
DL202 1-415-858-11 s DELAY LINE 35nS R115 1-216-085-00 s METAL, CHIP 33K 5% 1/10W 
R116 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
1C101 8-759-420-60 s IC AN6392L R117 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
1¢201 8-759-320-52 s IC HA118019NT R118 1-216-085-00 s METAL, CHIP 33K 5% 1/10W 
1¢202 8-759-012-00 s IC MC10H116M 
1€301 8-759-320-55 s IC HA12115MP R120,121 1-216-021-00 s METAL, CHIP 68 5% 1/10W 
1302 8-759-998-32 s IC CXD2107M *k Not in use. 
R201 1-216-629-11 s METAL, CHIP 120 0.5% 1/10W 
L101 1-408-968-21 s INDUCTOR 6.8uH *k 1-216-627-11 s METAL, CHIP 100 0.5% 1/10W 
L102 1-410-149-11 s INDUCTOR 39uH (SHIELD TYPE) R202 1-216-625-11 s METAL, CHIP 82 0.5% 1/10W 
L103,200 1-408-982-11 s INDUCTOR 100uH 
L201 1-408-948-00 s INDUCTOR 220uH R203,204 1-216-627-11 s METAL, CHIP 100 0.5% 1/10W 
L202 1-408-976-21 s INDUCTOR 33uH R205 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R206 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
L203 1-408-971-21 s INDUCTOR 12uH R207 1-216-113-00 s METAL, CHIP 470K 5% 1/10W 
L204 1-408-977-21 s INDUCTOR 39uH R208 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
L205 1-408-948-00 s INDUCTOR 220uH 
L206 1-408-970-21 s INDUCTOR 10uH R209 1-216-055-00 s METAL, CHIP 1.8K 5% 1/10W 
L207 1-408-978-21 s INDUCTOR 47uH R210 1-216-051-00 s METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 
R211,212 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
L208 1-408-973-21 s INDUCTOR 18uH R213 1~216-077-00 s METAL, CHIP 15K 5% 1/10W 
L209 1-408-978-21 s INDUCTOR 47uH R214 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
L210,211 1-408-982-11 s INDUCTOR 100uH 
L212 1-408-974-21 s INDUCTOR 22uH R215 1-216-067-00 s METAL, CHIP 5.6K 5% 1/10W 
L213 1-408-982-11 s INDUCTOR 100uH R216,217 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R218 1-216-109-00 s METAL, CHIP 330K 5% 1/10W 
L214 1-408-972-21 s INDUCTOR 15uH R219 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
L215 1-408-970-21 s INDUCTOR 10uH R220 1-216-035-00 s METAL, CHIP 270 5% 1/10W 
L301 1-408-989-21 s INDUCTOR 470uH 
L302 1-410-140-11 s INDUCTOR 6.8uH (SHIELD TYPE) R221 1~216-295-00 s METAL, CHIP 0 
1303-305 1-408-982-11 s INDUCTOR 100uH R230 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R231 1-216-077-00 s METAL, CHIP 15K 5% 1/10W 
L306 1-408-970-21 s INDUCTOR 10uH R232 1-216-051-00 s METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 
R233 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
Q101 8-729-202-38 s TRANSISTOR 2SC3326N 
Q102 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK R234, 235 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
Q103-105 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG R236 1-216-083-00 s METAL, CHIP 27K 5% 1/10W 
Q201 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G R237 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
Q202-204 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK R238 1-216-043-00 s METAL, CHIP 560 5% 1/10W 
R239 1-216-051-00 s METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 
Q210,211 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2S8C2712-YG 
Q212 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G R240 1-216-043-00 s METAL, CHIP 560 5% 1/10W 
Q213,215 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG R241 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
Q216 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G R242 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W 
Q217-223 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG R243 1-216-043-00 s METAL, CHIP 560 5% 1/10W 
R244 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
9301 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
Q302-304 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G R245 1-216-077-00 s METAL, CHIP 15K 5% 1/10W 
Q310 8-729-230-49 s TRANSISTOR 28C2712-YG R246 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
Q311 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G R247 1~216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
Q312,313 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK R248 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R249,250 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
Q314 8-729-901-06 s TRANSISTOR DTA144EK 
Q315 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK R251 1-216-039-00 s METAL, CHIP 390 5% 1/10W 
R252 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R101 1-216-051-00 s METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W R253 1-216-083-00 s METAL, CHIP 27K 5% 1/10W 
R102 1-216-035-00 s METAL, CHIP 270 5% 1/10W R254 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R103 1-216-689-11 s METAL, CHIP 39K 0.5% 1/10W R255 1-216-043-00 s METAL, CHIP 560 5% 1/10W 
R104 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
R105 1-216-013-00 s METAL, CHIP 33 5% 1/10W R256 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
R257 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W 
R106 1-216-051-00 s METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W R258 1-216-043-00 s METAL, CHIP 560 5% 1/10W 
R107 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R259 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R108 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W R260 1-216-077-00 s METAL, CHIP 15K 5% 1/10W 
R109 1-216-043-00 s METAL, CHIP 560 5% 1/10W 
R110 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W R261 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W 
R262 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R111 1-216-077-00 s METAL, CHIP 15K 5% 1/10W R263 1-216-067-00 s METAL, CHIP 5.6K 5% 1/10W 
R112,113 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R264 1~216-063-00 s METAL, CHIP 3.9K 5% 1/10W 


IMIIHIH 


NOTES: *e; SVO-9500MD S/N 20001 to 20150 
SV0-9500HD4 S/N 10001 to 10350 


*k; SVO-9500MD S/N 20001 to 21200 
SVO-9500MD4 S/N 10001 to 12200 


$V0-9500MD/9500MD4 14-43 


WTHHNN 


(RP-62 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 


/SVO-S500MD4; all) 
Ref. No. 


or Q'ty Part No. SP Description 


R265-267 1-216-049-00 s METAL, 
R268 1-216-081-00 s METAL, 
R269,270 1-216-073-00 s METAL, 
R271 1-216-645-11 s METAL, 
s 


R272 1-216-043-00 s METAL, 
R273 1-216-651-11 s METAL, 
R274 1-216-043-00 s METAL, 
R275 1-216-651-11 s METAL, 
R276-279 1-216-049-00 s METAL, 
R280 1-216-636-11 s METAL, 
R281 1-216-643-11 s METAL, 
R282 1-216-649-11 s METAL, 
R283 1-216-041-00 s METAL, 
R284 1-216-049-00 s METAL, 
R285 1-216-636-11 s METAL, 
R286 1-216-643-11 s METAL, 
R287 1-216-653-11 s METAL, 
R288 1-216-041-00 s METAL, 
R289 1-216-049-00 s METAL, 
R290 1-216-025-00 s METAL, 
R291 1-216-049-00 s METAL, 
R292 1~216-661-11 s METAL, 
R293 1-216-025-00 s METAL, 
R301 1-216-689-11 s METAL, 
R302 1-216-093-00 s METAL, 
R303 1-216-089-00 s METAL, 
R304 1-216-045-00 s METAL, 
R305 1-216-049-00 s METAL, 
R306 1-216~025-00 s METAL, 
R308 1-216-079-00 s METAL, 


R309 1-216-089-00 s METAL, 
R320 1-216-019-00 s METAL, 
R322 1-216-001-00 s METAL, 
R323 1-216-073-00 s METAL, 
s 


R324 1-216-304-11 s METAL, 
R325 1-216-073-00 s METAL, 
R327 1-216-061-00 s METAL, 
R328 1-216-057-00 s METAL, 
R329 1-216-304-11 s METAL, 
R330, 331 1-216-049-00 s METAL, 
R340 1-216-047-00 s METAL, 
R341,342 1-216-041-00 s METAL, 
R343 1-216-049-00 s METAL, 
R344 1-216-065-00 s METAL, 
R345 1-216-073-00 s METAL, 
R346 1-216-085-00 s METAL, 
R348 1-216-073-00 s METAL, 


R349 Deleted. 
*k 1-216-295-00 s METAL, 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 


CHIP 


1K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10 
10K 5% 1/10W 
560 0.5% 1/10W 
560 5% 1/10W 


1K 0.5% 1/10W 
560 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
240 0.5% 1/10W 


470 0.5% 1/10W 
820 0.5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
240 0.5% 1/10W 


470 0.5% 1/10W 
1.2K 0.5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
2.7K 0.5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
39K 0.5% 1/10W 
68K 5% 1/10W 


47K 5% 1/10W 
680 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
18K 5% 1/10W 


47K 5% 1/10W 
56 5% 1/10W 
10 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
3.3 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
3.3K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
3.3 5% 1/10W 

1K 5% 1/10W 

820 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

4.7K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


33K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


0 


RV201 1-241-136-11 s RES, ADJ, CARBON 10K 


NOTE: *k; SVO-9500MD S/N 20001 to 21200 
SVO-9500MD4 S/N 10001 to 12200 
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SE-151 BOARD 

Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description 

Ipc 1-637-245-13 o PRINTED CIRCUIT BOARD, SE-151 
lpc 1-506-467-11 s CONNECTOR, 2P, MALE 

lpc 3-167-013-02 o HOLDER, ST SENSOR 

lpc 8-729-926-31 s PHOTOTRANSISTOR PT483F1S 
SE-152 BOARD 

Ref. No. 


or Q'ty Part No. 


SP Description 


lpc 1-637-246-12 o PRINTED CIRCUIT BOARD, SE-152 


Ipc 3-167-013-02 o HOLDER, ST SENSOR 


lpe 8-729-926-31 s PHOTOTRANSISTOR PT483F1S 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


SP Description 


lpe 1-637-249-11 o PRINTED CIRCUIT BOARD, SE-159 
lpc 1-806-232-21 s DETECTOR MB-1102/S.N 


lpc 3-167-036-01 o HOLDER, DETECTOR 


SVO-9500MD/9500MD4 


Ref. No. 
or Q'ty 


Part No. 


SP Description 


‘This board includes the DUS-445 board. 


‘This board includes the DUS-529 board (as below S/N). 
10021-10560, 10562, 10563, 10567 , 10568, 10573, 10575-10577, 
10582, 10583, 10588, 10593, 10594, 10598, 10631, 10633,10639, 


10642, 10651-10654, 10657, 10661, 10662, 10664-10666, 


10668-10673, 10675, 10677, 10679, 10681, 10685-10688, 10690, 


10692-10695, 10697 , 10698, 10701, 10704-10706, 10708, 
10710-10712,10715,10716, and 10720 


A-6717-648-B o MOUNTED CIRCUIT BOARD, SS-49 
3-682-057-11 s SPACER (SMALL) 
4-924-098-31 0 HOLDER, PC BOARD 


Ipe 

3pcs 

2pcs 

2pcs 4-886-821-11 
C101 1-126-933-11 
C102 1-126-935-11 
C103 1-125-498-11 
C104 1-163-035-00 
C105 1-124-234-00 
C106 1-126-933-11 
C107 1-126-157-11 
C108 1-163-035-00 
(109-112 1-163-141-00 
(113-115 1-124-589-11 
C118 1-124-234-00 
C119 1-124-257-00 
C120 1-163-141-00 
C121 1-163-133-00 
€122,123 1-163-097-00 
C124 1-130-483-00 
(125 1-130-471-00 
C129 1-130-483-00 
C130 1-130-471-00 
C139 1-124-589-11 
€140,141 1-161-021-11 
C142 1-124-589-11 
€143,144 1-163-035-00 
C146 1-124-589-11 
(147,148 1-163-035-00 
C149 1-126-157-11 
C150 1-163-133-00 
(154 1-130-471-00 
C155 1-126-162-11 
€156,157 1-163-035-00 
C158 ** 1-124-589-11 
C167,168 1-163-035-00 
C169 1-163-133-00 
C170 1-163-035-00 
C171 1-163-133-00 
C180 1-126-163-11 
C301 1-124-589-11 
€302,303 1-126-162-11 
€304,305 1-126-157-11 
C306 1-126-162-11 
C307 1-163-037-11 
€308,309 1-124-589-11 
C310 1-163-037-11 
C311 1-124-242-00 
C312 1-163-037-11 
C313 1-124-242-00 
C314 1-163-037-11 
SV0-9500MD 


Ss 


s 
s 
s 
s 
s 


nuunununn 


yurnunn 


nuunrununn vuunununn vuununun 
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SCREW, M3 CASE 


ELECT 100uF 20% 16V 

ELECT 470uF 20% 16V 

DOUBLE LAYERS 1.0F 5.5V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 22uF 20% 16V 


ELECT 100uF 20% 16V 

ELECT 10uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


ELECT 22uF 20% 16V 

ELECT 2.2uF 20% 50V 
CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 15pF 5% 50V 


MYLAR 0.O0luF 5% SOV 
MYLAR 1000pF 5% 50V 
MYLAR 0.01uF 5% 50V 
MYLAR 1000pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC 0.047uF 10% 25V 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


ELECT 10uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
MYLAR 1000pF 5% 50V 
ELECT 3.3uF 20% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 


ELECT 4.7uF 20% SOV 
ELECT 47uF 20% 16V 
ELECT 3.3uF 20% 50V 
ELECT 1lOuF 20% 16V 
ELECT 3.3uF 20% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 33uF 20% 25V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


ELECT 33uF 20% 25V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


C315 
C316 
C317 
C320 
C321 


C322 
C323 
C324 
C325 
C326 


C327 
C328 
C329 
C330 
C331 


C332 
C333 
C334 
C335 
C336 


C337 
C338 


1-124-242-00 s ELECT 33uF 20% 25V 
1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


1-124-242-00 
1-124-589-11 
1-164-232-11 


1-163-263-11 
1-163-125-00 
1-163-133-00 
1-130-495-00 
1-163-133-00 


1-163-038-00 
1-126-933-11 
1-163-017-00 
1-126-934-11 
1-130-495-00 


1-163-133-00 
1-163-038-00 
1-126-933-11 
1-163-017-00 
1-126-934-11 


1-126-768-11 
1-124-589-11 


€339,340 1-124-465-00 
C341,342 1-163-104-00 


C343 


1-163-133-00 


C344-349 1-163-037-11 


1-124-465-00 


C352,353 1-163-037-11 


1-126-160-11 


*c 1-124-465-00 


1-163-037-11 
Deleted. 
1-131-587-11 


*C 
C363-366 1-126-933-11 


C367 


C500 
C501 
C502 
C503 
C504 


C505 
C506 
C507 
C508 
C509 


C510 
C511 
C512 
C513 
C514 


s 
s 
Ss 
s 
s 
s 
Ss 
Ss 


s 
Ss 
s 
Ss 
s 


s 
s 
s 
s 
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ELECT 33uF 20% 25V 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 330pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
MYLAR 0.1uF 5% 50V 

CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
ELECT 100uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 4700pF 10% 50V 
ELECT 220uF 20% 16V 

MYLAR 0.1uF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.luF 25V 
ELECT 100uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 4700pF 10% 50V 
ELECT 220uF 20% 16V 


ELECT 2200uF 20% 16V 

ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 0.47uF 20% 50V 
CERAMIC, CHIP 30pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 0.47uF 20% 50V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT luF 20% 50V 

ELECT 0.47uF 20% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


TANTALUM 0.68uF 5% 35V 
ELECT 100uF 20% 16V 


1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
1-124-499-11 s ELECT, NONPOLAR luF 20% 50V 
1-164-161-11 s CERAMIC, CHIP 2200pF 10% 100V 
1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V 
1-126-160-11 s ELECT luF 20% SOV 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-163-017-00 s CERAMIC, CHIP 4700pF 10% SOV 
1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
1-130-483-00 s MYLAR 0.0luF 5% 50V 
1-164-161-11 s CERAMIC, CHIP 2200pF 10% 100V 
1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
1-163-227-11 s CERAMIC, CHIP 10pF 5% SOV 
1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V 
1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 


C515,516 1-130-471-00 


C522 
C523 


s MYLAR 1000pF 5% 50V 
C517-521 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
1-163-809-11 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 10% 25V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 


C524 


C525-528 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
1-126-933-11 s ELECT 100uF 20% 16V 
1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C531-533 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 


C529 
C530 


NOTES: 


**+ When the DUS-529 board is mounted on the SS-49 
board, the C158 is mounted. 
*c: SVO-9500MD S/N 10001 to 11220 ‘aces 
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(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


(534 1-163-035-00 
(535 1-163-227-11 
C536 1-163-035-00 
C537 1-163-251-11 
€538,539 1-163-035-00 


(540 1-124-589-11 
(541,542 1-126-163-11 
(545 1-163-243-11 
C546,547 1-163-035-00 
C548 1-126-516-11 


C550A 1-102-074-00 
C601,602 1-164-232-11 
C603 1-126-160-11 
C604,605 1-163-133-00 
C606 1-126-933-11 


C607 1-126-163-11 
C670A 1-102-114-00 
C671A 1-102-114-00 


1-560-899-00 
1-563-461-11 
1-506-473-11 
1-506-470-11 


CN100 W 
CN101 W 
CN102 Y 
CN103 B 
CN105 W 


CN106 W 
CN107 W 
CN108 W 
CN110 R 
CN111 R 


1-506-468-11 
1-506-467-11 
1-506-477-11 
1-506-474-11 


1-506-476-11 
1-506-478-11 
1-506-469-11 
1-506-468-11 
1~506-474-11 


CN114 W 
CN116 Y 
CN117 B 
CN118 R 
CN123 W 


CN124 W 
CN130 B 
CN131 B 
CN132 R 
CN134 W 


1-506-471-11 
1-506-475-11 
1-506-471-11 
1-562-883-11 


CN140 W 
CN142 W 


D101 8-719-911-19 
D102 8-719-104-34 
0104,105 8-719-200-02 
D106 8-719-104-34 
0107 8-719-106-16 


0108 8-719-911-19 
D112 8-719-109-68 
D113 8-719-104-34 
D116 8-719-109-84 


D117,118 8-719-104-34 


D119 8-719-911-19 
D301 8-719-800-76 
D302 8-719-911-19 
D303 8-719-106-16 
D308 8-719-400-18 


D310 8-719-106-43 


0311,312 8-719-982-04 
0313,314 8-719-200-02 


14-46 


SP Description 


s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
s CERAMIC, CHIP 10pF 5% 50V 

s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


s ELECT 47uF 20% 16V 

s ELECT 4.7uF 20% 50V 

s CERAMIC, CHIP 47pF 5% 50V 
s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
s ELECT 120uF 20% 16V 


s CERAMIC 1000pF 10% 50V 

s CERAMIC, CHIP 0.01luF 10% 100V 
s ELECT luF 20% 50V 

s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 

s ELECT 100uF 20% 16V 


s ELECT 4.7uF 20% 50V 
s CERAMIC 470pF 10% 50V 
s CERAMIC 470pF 10% 50V 


o CONNECTOR, 11P, MALE 

o CONNECTOR, FPC 28P, FEMALE 
o CONNECTOR, 8P, MALE 

s CONNECTOR, 5P, MALE 

- HARNESS (CASSECON) 


- HARNESS (LD MOTOR) 

s CONNECTOR, 3P, MALE 

s CONNECTOR, 2P, MALE 

s CONNECTOR, 12P, MALE 
s CONNECTOR, 9P, MALE 


s CONNECTOR, 11P, MALE 
s CONNECTOR, 13P, MALE 
s CONNECTOR, 4P, MALE 
s CONNECTOR, 3P, MALE 
s CONNECTOR, 9P, MALE 


HARNESS (T-REEL) 

s CONNECTOR, 6P, MALE 

s CONNECTOR, 10P, MALE 

s CONNECTOR, 6P, MALE 

o CONNECTOR, FPC 20P, FEMALE 


- HARNESS (AU CONT) 
- HARNESS (AU REG) 


s DIODE 1$5119 

s DIODE 182836 

s DIODE 10E-2 

s DIODE 152836 

s DIODE RD6.8M-B1 


s DIODE 1SS119 
s DIODE RD3.6ES-B1 
s DIODE 182836 
s DIODE RD5.1ES-81 
s DIODE 152836 


s DIODE 1SS119 
s DIODE 1SS226 
s DIODE 1SS119 
s DIODE RD6.8M-B1 


s DIODE MA1L52WK 


s DIODE RD9.1M-B1 
s DIODE ERB81-004 
s DIODE 10E-2 


(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. 
0315 8-719-400-18 
D316 8-719-106-16 
D317,31B 8-719-160-68 
D319 8-719-400-18 
D320 8-719-911-19 
0321 8-719-800-76 
D326 8-719-110-16 
D327-329 8-719-200-02 
D500 8-719-800-76 
D501 8-719-104-34 


0502 8-719-800-76 
0504-506 8-719-104-34 
0508,509 8-719-104-34 


1C101 8-752-843-48 
1C102. = 8-759-720-81 
IC103. — 8-759-745-60 
10104 = 8-759-512-71 
IC106 = 8-759-745-60 
1C107 8-759-729-03 
1C108  8-759-135-80 
1€109 = 8-759-983-45 
IC111 8-759-140-53 
10112 = 8-759-711-41 
10114 = 8-759-917--43 
10115 8-759-202-61 
10116 = 8-759-512-71 
10301 8-759-912-77 
1(302 = 8-759-912-77 
1€303 8-759-140-53 
1(304 8-759-984-03 
1€305 8-759-984-03 
1€306 8-759-091-41 
1C310 8-759-135-80 
IC311  8-759-912-77 
10312 8-759-135-80 
10314 8-759-140-53 
1(315 8-759-140-53 
1€500 8-759-632-58 
1C501 8-759-000-49 
1C502 = 8-759-038-87 
1€503 8-759-708-05 
10504 8-759-916-20 
10505 8-759-745-60 
1506 = 8-759-921-10 
10508  8-759-340-13 
1509 = 8-759-745-60 
IC510 = 8-759- 140-53 
1511 = 8-759-745-60 
10512. = 8-759-140-53 
1€513. 8 -759-729-03 
1(514 = 8-759-745-60 
1€601 8-759-729-03 


L101 1-410-482-31 
L301,302 1-408-519-00 


1-532-685-00 
1-532-685-00 


PS101 
PS301 


Q101 8-729-924-90 


SP 
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Description 


DIODE MAL52WK 
DIODE RD6.8M-B1 
DIODE RD18FB2 
DIODE MA152WK 
DIODE 1SS119 


DIODE 18226 
DIODE RD1OES-B1 
DIODE 10E-2 
DIODE 1SS226 
DIODE 182836 


DIODE 188226 
DIODE 182836 
DIODE 1S2836 


IC CXP80624-456Q 
IC M6M80011AP 

IC NJM4560D 

IC S-8054HNM 

IC NJM4560D 


IC NJM2903D 
IC uPC358C 
IC BA6238A 
IC uPD4053BC 
IC NJM2220S 


IC SN74HC138AN 
IC TC4094BP 

IC $-8054HNM 
IC LM324N 

IC LM324N 


IC uPD4053BC 

IC LM339N 

IC LM339N 

IC uPD75108CH-W27 
IC uPC358C 


IC LM324N 

IC uPC358C 
IC uPD4053BC 
IC uPD4053BC 
IC M52435P 


IC MC14066BCP 


IC MC68HCO5P7BSC402047B 


IC NJM78L05A 
IC SN74HC14AN 
IC NJM4560D 


IC SN74HC86AN 
1C HD14013BP 
IC NJM4560D 
IC uPD4053BC 
IC NUM4560D 


IC uPD4053BC 
IC NJM2903D 
IC NJM4560D 
IC NJM29030 


INDUCTOR 100uH 
COIL, CHOKE 420uH 


LINK, IC 0.8A 
LINK, IC 0.8A 


TRANSISTOR 2S81370-EF 


SV0-9500MD 


mim HH FE 


nae BP eB Ee Bee SE BS &  e 


(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


Q102 8-729-901-01 
Q103 8-729-901-06 
Q104,105 8-729-216-22 


Ss 
s 
s 


SP Description 


TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR 2SA1162-G 


Q106-108 8-729-120-28 s TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 


Q109 8-729-119-77 
Q110,114 8-729-216-22 
Q115,116 8-729-120-28 
Q117,118 8-729-901-00 
Q119,120 8-729-120-28 
Q121 8-729-901-01 
Q128,129 8-729-216-22 
Q130,131 8-729-120-28 
Q134 8-729-901-01 
Q301-303 8-729-901-01 
Q304 8-729-216-22 
Q305,306 8-729-120-28 
Q307 8-729-216-22 
Q308 8-729-804-87 
Q309 8-729-216-22 
Q310 8-729-804-87 
Q311 8-729-216-22 
Q312 8-729-120-28 
Q313 8-729-216-22 
Q314 8-729-320-60 
Q315-317 8-729-120-28 
Q318 8-729-216-22 
Q319 8-729-320-60 
Q320-322 8-729-901-01 
Q323 8-729-202-38 
Q331 8-729-216-22 
Q332,333 8-729-901-01 
Q334,335 8-729-120-28 
Q336 8-729-901-01 
Q337 8-729-216-22 
Q338 8-729-320-60 
Q340 8-729-120-28 
Q341 8-729-216-22 
Q342 8-729-~320-60 
Q346 8-729-889-40 
Q347 8-729-120-28 
Q348 8-729-811-11 
Q349,350 8-729-901-06 
Q351A  8-729-900-89 
Q500 8-~729-115-10 
Q501 8-729-120-28 
Q502,503 8-729-901-01 
Q504 8-729-120-28 
Q506 8-729-105-73 
Q507 8-729-901-01 
Q509 8-729-119-79 
Q510 8-729-901-01 
Q515A 8 -729-900-89 
R101 1-216-073-00 
R102 1-216-049-00 
R103 1-216-097-00 
R104 1-216-089-00 
R105-107 1-216-097-00 s METAL, 
R108 1-216-089-~00 
SV0-9500MD 
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TRANSISTOR 2SA1175-FEK 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTDR DTC124EK 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR DTC144EK 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SA1162-G 


TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SB1142-T 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SB81142-T 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SA1162-6 
TRANSISTOR 2SD788-34 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SD788-34 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SC3326N 
TRANSISTOR 2SA1162-G 


TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SD788-34 


TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SD788-34 
TRANSISTOR 2SD894 
TRANSISTOR 2S8C1623-L5L6 


TRANSISTOR 2SD1111 
TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR DTC144ES 
TRANSISTOR 2SK105A-10 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 


TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SK523-L2 
TRANSISTOR DIC144EK 
TRANSISTOR 2SC2785-FEK 


TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTC144ES 


METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 


CHIP 100K 5% 1/10W 


(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R109 
R110 
R111 
R112 
R113 


R114 
R115,116 
R117 
R118 
R119 


R120, 121 
R122 
R123 
R124 
R125 


R126-128 
R129-131 
R132 
R133-135 
R136 


R137 
R138 
R139, 140 
R141 
R142, 143 


R144 
R145-147 
R148 
R149, 150 
R151-153 


R154 

R155-162 
R163-165 
R166-168 
R169-171 


R172 
R173 
R174, 175 
R176-178 
R179, 180 


R181 
R182 
R183 
R184 
R185 


R186 
R187 
R188 
R194 
R195-200 


R201 
R202 
R203, 204 
R205-210 
R211 


R212-214 
R215 
R217-220 
R221 


Part No. 


1-216-073-00 
1-216-049-00 
1-216-073-00 
1-216-089-00 
1-216-065-00 


1-216-121-00 
1-216-049-00 
1-216-033-00 
1-216-049-00 
1-216-065-00 


1-216-121-00 
1-216-089-00 
1-216-065-00 
1-216-049-00 
1-216-065-00 


1-216-073-00 
1-216-049-00 
1-216-105-00 
1-216-073-00 
1-216-081-00 


1-216-065-00 
1-216-053-00 
1-216-089-00 
1-216-065-00 
1-216-105-00 


1-216-121-00 
1-216-097-00 
1-216-105-00 
1-216-081-00 
1-216-089-00 


1-216-049-00 
1-216-073-00 
1-216-097-00 
1-216-025-00 
1-216-049-00 


1-216-081-00 
1-216-105-00 
1-216-089-00 
1-216-049-00 
1-216-065-00 


1-216-073-00 
1-216-081-00 
1-216-105-00 
1-216-073-00 
1-216-049-00 


1-216-097-00 
1-216-049-00 
1-216-065-00 
1-216-041-00 
1-216-049-00 


1-216-089-00 
1-216-049-00 
1-216-073-00 
1-216-049-00 
1-216-073-00 


1-216-121-00 
1-216-089-00 
1-216-049-00 


s 
s 
Ss 
s 
s 


s 
s 
Ss 
Ss 
Ss 
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s 
s 
Ss 
Ss 
Ss 


s 
s 
s 
s 
s 


Ss 
Ss 
S 
Ss 
Ss 
s 


s 
s 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 


1-216-065-00 s METAL, 


SP Description 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

10K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 


1M 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
220 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 


1M 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

220K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 


4.7K 5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
220K 5% 1/10W 


1M 5% 1/10W 

100K 5% 1/10W 
220K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


22K 5% 1/10W 
220K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

4.7K 5% 1/10 


10K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
220K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


100K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


47K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


1M 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10H 


14-47 


HALILUEIUILT 


Ueusieeneuaae 


(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


R222-224 1-216-097-00 s 
R226-229 1-216-049-00 s 
R230 1-216-109-00 s 
R231 1-216-083-00 s 
R232 1-216-121-00 s 


R233 1-216-079-00 s 
R234 1-216-083-00 s 
R235 1-216-077-00 s 
R236 1-216-121-00 s 
R237 1-216-097-00 s 


R238-243 1-216-049-00 s 
R245 1-216-085-00 s 
R246 1-216-109-00 s 
R247,250 1-216-089-00 s 
R268,269 1-216-097-00 s 


R270-273 1-216-073-00 s 
R274-276 1-216-049-00 s 
R277,278 1-216-073-00 s 
R280 1-216-049-00 s 
R281, 282 1-216-065-00 s 


R283 1-216-081-00 s 
R284 1-216-089-00 s 
R285 1-216-097-00 s 
R289 1-216-089-00 s 
R290,291 1-216-049-00 s 


R292 1-216-089-00 s 
R293 1-216-049-00 s 
R296, 299 1-216-065-00 s 
R301 1-216-035-00 s 
R302,303 1-216-073-00 s 


R304 1-216-045-00 s 
R305,306 1-216-085-00 s 
R307 1-216-109-00 s 
R309 1-216-061-00 s 
R310 1-216-065-00 s 


R311 1-216-073-00 s 
R312 1-216-049-00 s 
R313 1-216-089-00 s 
R314,315 1-216-049-00 s 
R316,317 1-216-097-00 s 


R318 1-216-033-00 s 
R319 1-216-073-00 s 
R320 1-216-031-00 s 
R321 1-216-073-00 s 
R322 1-216-049-00 s 


R324 1-216-033-00 s 
R325 1-216-049-00 s 
R326 1-216-121-00 s 
R328 1-216-061-00 s 
R329 1-216-065-00 s 


R330A 1-247-903-00 s 
R332 1-216-061-00 s 
R333 1-216-065-00 s 
R334 1-216-121-00 s 
R336 1-216-061-00 s 


R337 1-216-065-00 s 
R338 1-216-121-00 s 
R340 1-216-061-00 s 
R341 1-216-065-00 s 


14-48 
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CARBON 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


SP Description 


CHIP 100K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 330K 5% 1/10W 
CHIP 27K 5% 1/10W 
CHIP 1M 5% 1/10W 


CHIP 18K 5% 1/10W 
CHIP 27K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 1M 5% 1/10W 
CHIP 100K 5% 1/10W 


CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 33K 5% 1/10W 
CHIP 330K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 100K 5% 1/10W 


CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 


CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 100K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10H 


CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 

CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 270 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 


CHIP 680 5% 1/10W 
CHIP 33K 5% 1/10W 
CHIP 330K 5% 1/10W 
CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 


CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 100K 5% 1/10W 


CHIP 220 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 180 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 


CHIP 220 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 1M 5% 1/10W 
CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 


1M 5% 1/4W 

CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 1M 5% 1/10W 
CHIP 3.3K 5% 1/10W 


CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 1M 5% 1/10W 

CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 


(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


R345,346 1-216-061-00 
R349-352 1-216-025-00 
R353,354 1-216-097-00 
R355,356 1-216-113-00 
R357 1-216-109-00 


R358 1-216-089-00 
R359 1-216-065-00 
R360,361 1-216-089-00 
R362 1-216-061-00 
R363 1-216-081-00 


R364. 1-216-097-00 
R366 1-216-069-00 
R367 1-216-057-00 
R368,370 1-216-033-00 
R371 1-216-049-00 


R372 1-216-105-00 
R373 1-216-113-00 
R375 1-216-065-00 
R376,377 1-216-097-00 
R378, 379 1-216-073-00 


R380 1-216-049-00 
R381 A\1-216-365-00 
R383 1-216-069-00 
R384 1-216-057-00 
R385,387 1-216-033-00 


R388 1-216-049-00 
R389 1-216-105-00 
R390 1-216-113-00 
R392 1-216-065-00 
R393,394 1-216-097-00 


R395, 396 1-216-073-00 
R397 1-216-049-00 
R398 A\1-216-365-00 
R399 1-216-089-00 
R400-402 1-216-073-00 


R403 1-216-061-00 
R404, 405 1-216-091-00 
R406 1-216-045-00 
R407-409 1-216-073-00 
R410 1-216-061-00 


R411, 412 1-216-091-00 
R413 1-216-045-00 
R414 1-216-073-00 
R415 1-216-089-00 
R416-419 1-216-073-00 


R420 1-216-089-00 
R421 1-216-073-00 
R422 1-216-049-00 
R423 1-216-073-00 
R424 1-216-065-00 


R425 1-216-073-00 
R426 1-216-686-11 
R427 1-216-679-11 
R428 1-216-686-11 
R429 1-216-679-11 


R430 1-216-686-11 
R431 1-216-679-11 
R432 1-216-686-11 
R433 1-216-679-11 
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METAL, 


METAL, 


SP Descr iption 


CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 100 5% 1/10W 
CHIP 100K 5% 1/10W 
CHIP 470K 5% 1/10W 
CHIP 330K 5% 1/10W 


CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 


CHIP 100K 5% 1/10W 
CHIP 6.8K 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 220 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 


CHIP 220K 5% 1/10W 
CHIP 470K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 100K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 


CHIP 1K 5% 1/10W 


METAL 0.47 5% 2W 


METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 


CHIP 6.8K 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 220 5% 1/10W 


CHIP 1K 5% 1/10W 

CHIP 220K 5% 1/10W 
CHIP 470K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 100K 5% 1/10W 


CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 


METAL 0.47 5% QW 


METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
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METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 


CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 56K 5% 1/10W 
CHIP 680 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 3.3K 5% 1/10W 


CHIP 56K 5% 1/10W 
CHIP 680 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 


CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 

CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 


CHIP 10K 5% 1/10W 


CHIP 30K 0.5% 1/10W 
CHIP 15K 0.5% 1/10W 
CHIP 30K 0.5% 1/10W 
CHIP 15K 0.5% 1/10W 
CHIP 30K 0.5% 1/10W 
CHIP 15K 0.5% 1/10W 
CHIP 30K 0.5% 1/10W 
CHIP 15K 0.5% 1/10W 


SV0-9500MD 


(SS~49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) (SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 
Ref. No. Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description or Q'ty Part No. SP Description 

R434 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R527 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R435 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R528 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R436 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R529 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R437 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R530 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
R438 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R531,532 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R439 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R533 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
R440-442 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R535,536 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R443 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R537 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R444 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R538 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R445 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R539 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R446 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R540 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R447 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R541,542 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
R448 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R543 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R449 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R544 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R450 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R546 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R451 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R548 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R452 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R549 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R453 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R550 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R454 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R551 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 
R455 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R552 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R456,457 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R553 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R458-460 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R554 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R461-464 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R555 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R465 1-216-079-00 s METAL, CHIP 18K 5% 1/10W R556-558 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R466 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W R559 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R467 ,468 1-216-091-00 s METAL, CHIP 56K 5% 1/10W R560,561 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R469 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W R562 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R470 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R563 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
R471 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W R564 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R472 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R565-567 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R473 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W R568,569 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R474,475 1-216-091-00 s METAL, CHIP 56K 5% 1/10W R570,571 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R476 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W R572 1-216-105-00 s METAL, CHIP 220K 5% 1/10W 
R477 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R573 1-216-069-00 s METAL, CHIP 6.8K 5% 1/10W 
R478 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W R574 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R479-483 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W R575 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R485-496 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W R576,577 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R497 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R578 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R498 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W R600 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R499 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R601,602 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R500 1-216-067-00 s METAL, CHIP 5.6K 5% 1/10W R603 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R501 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W R604 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R502 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R605-607 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R503 1-216-105-00 s METAL, CHIP 220K 5% 1/10W R608 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R504 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W R609A 1-249-429-11 s CARBON 10K 5% 1/4W 

R505 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R610A 1-249-425-11 s CARBON 4.7K 5% 1/4W 

R506 1-216-103-00 s METAL, CHIP 180K 5% 1/10W R615A 1-249-425-11 s CARBON 4.7K 5% 1/4W 

R507 1-216-105-00 s METAL, CHIP 220K 5% 1/10W R616 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R508 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W R617,618 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R509 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W R632,633 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R510 1-216-105-00 s METAL, CHIP 220K 5% 1/10W R634,635 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
R511 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W R636 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R512 1-216-113-00 s METAL, CHIP 470K 5% 1/10W R637 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R513 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W R638,640 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R514 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W R641 1-216-093-00 s METAL, CHIP 68K 5% 1/10W 
R515,517 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R642 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R518-522 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W R643 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
R523,524 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W R644 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R525,526 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W R646 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
SV0-9500MD 14-49 


ULIUTAI 


(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


SS-49 BOARD /SV0-9500MD ; S/N 20001 and higher 
wo---+----- /SVO-9500MD4; al] ------------~--- 
Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description 

This board includes the DUS-445 board and DUS-534 board. 


lpc A-6717-648-B o MOUNTED CIRCUIT BOARD, SS-49 
3pcs 3-682-057-11 s SPACER (SMALL) 
2pcs 4-924-098-31 o HOLDER, PC BOARD 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description 

R647 ,648 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
R901-909 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
RB101 1-235-196-00 s RES BLOCK 100K x8 

RB301 1-235-195-00 s RES BLOCK 10K x8 

RV101 1-238-020-11 s RES, ADJ, CARBON 100K 
RV102 1~230-724-11 s RES, ADJ, CARBON 100K 
RV301 1-241-136-11 s RES, ADJ, CARBON 10K 

RV302 1-241-136-11 s RES, ADJ, CARBON 10K 

RV303 1-241-119-11 s RES, ADJ, CARBON 1K 

RV304 1-241-119-11 s RES, ADJ, CARBON 1K 

RV305 1-241-136-11 s RES, ADJ, CARBON 10K 

RV500 1-241-136-11 s RES, ADJ, CARBON 10K 

RV502 1-241-136-11 s RES, ADJ, CARBON 10K 

RV503 1-241-136-11 s RES, ADJ, CARBON 10K 

$101 1-570-623-11 s SWITCH, DIP 8-CKT 

x101 1-567-962-11 s CRYSTAL 8.00MHz 

x301 1-567-192-11 s RESONATOR, CERAMIC 4.00MYz 
x500 1-577-358-21 s RESONATOR, CERAMIC 4.00MHz 


NOTE: *i; SVO-9500MD S/N 20001 to 21000 


14-50 


SVO-9500MD4 S/N 10001 to 11900 


2pcs 4-886-821-11 s SCREW, M3 CASE 


C101 1-126-933-11 s ELECT 100uF 20% 16V 
C102 1-126-935-11 s ELECT 470uF 20% 16V 
C103 1-125-498-11 s DOUBLE LAYERS 1.0F 5.5V 
C104 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C105 1-124=234-00 s ELECT 22uF 20% 16V 
C106 1-126-933-11 s ELECT 100uF 20% 16V 
C107 1~-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V 
C108 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C109-111 1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
€113,115 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C118 1-124-234-00 s ELECT 22uF 20% 16V 
C119 1-124-257-00 s ELECT 2.2uF 20% 50V 
C120 1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
C121 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
€122,123 1-163-097-00 s CERAMIC, CHIP 15pF 5% 50V 
C124 1-130-483-00 s MYLAR 0.0luF 5% 50V 
C125 1-130-471-00 s MYLAR 1000pF 5% 50V 
€129 1-130-483-00 s MYLAR 0.0luF 5% 50V 
C130 1-130-471-00 s MYLAR 1000pF 5% 50V 
C139 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
€140,141 1-161-021-11 s CERAMIC 0.047uF 10% 25V 
C142 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C143,144 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C146 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C147,148 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C149 1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V 
C150 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
C154 1-130-471-00 s MYLAR 1000pF 5% 50V 
C155 1-126-162-11 s ELECT 3.3uF 20% 50V 
€156,157 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C167,168 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C169 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
C170 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C171 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
C180 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V 
C301 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C302,303 1-126-162-11 s ELECT 3.3uF 20% 50V 
€304,305 1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V 
C306 1-126-162-11 s ELECT 3.3uF 20% 50V 
C307 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C308,309 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C310 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C311 1-124-242-00 s ELECT 33uF 20% 25V 
C312 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C313 1-124-242-00 s ELECT 33uF 20% 25V 
C314 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C315 1-124-242-00 s ELECT 33uF 20% 25V 
C316 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C317 1-124-242-00 s ELECT 33uF 20% 25V 
C320 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C321 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C322 1-163-265-11 s CERAMIC, CHIP 390pF 5% 50V 

*{ 1-163-263-11 s CERAMIC, CHIP 330pF 5% 50V 


SV0-9500MD/9500MD4 


(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO0-9500MD4; all) 


Ref. No. 
or Q'ty 
C323 
C324 
C325 


C326 


*k 


C327 
C328 
C329 
C330 
C325 

*k 


C332 
C333 
C334 
C335 
C336 


C337 
C338 
€339,340 
C341,342 
C343 


(344-349 
C351 
C352 ,353 
C354 
C355 


C363-366 
C367 
C515,516 
C518-521 
C522 


C523 
C524 
(525-528 
C529 
C530, 536 


C539 
C540 
C545 
C546 , 547 
(548 


C601 ,602 
C603 
C604 ,605 
C606 
C607 


C670 


CN100 W 
CN101 W 
CN102 Y 
CN103 B 
CN105 W 


CN106 W 
CN107 W 
CN108 W 
CN110 R 
CN111 R 


CN114 W 


NOTE: *k; 


Part No. 


1-163-125-00 
1~163-133-00 
1-164-004-11 
1-130-495-00 
1-163-133-00 


1-163-038-00 
1-126-933-11 
1-163-017-00 
1-126-934-11 
1-164-004-11 
1-130-495-00 


1-163-133-00 
1-163-038~-00 
1-126-933-11 
1-163~-017-00 
1-126-934-11 


1-126-768-11 
1-124-589-11 
1-124-465-00 
1-163-104-00 
1-163-133-00 


1-163-037-11 
1-124-465-00 
1-163-037-11 
1-126-160-11 
1-163-037-11 


1-126-933-11 
1-163-037-11 
1-130-471-00 
1-163-035-00 
1-163-809-11 


1-124-589-11 
1-163-251-11 
1-163-035-00 
1-126-933-11 
1-163-035-00 


1-163-035-00 
1-124-589-11 
1-163-243-11 
1-163-035-00 
1-126-516-11 


1-164-232-11 
1-126-160-11 
1-163-133-00 
1-126-933-11 
1-126-163-11 


1-163-037-11 


1-560-899-00 
1-563-461-11 
1-506-473-11 
1-506-470-11 


1-506-468-11 
1-506-467-11 
1-506-477-11 
1-506-474-11 


1-506-476-11 


SV0-9500MD 
SV0-9500MD4 


SVO-9500MD/9500MD4 


SP Description 


CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.luF 10% 25V 
MYLAR 0.luF 5% 50V 

CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
ELECT 100uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 4700pF 10% 50V 
ELECT 220uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP O.luF 10% 25V 
MYLAR O.luF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
ELECT 100uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 4700pF 10% 50V 
ELECT 220uF 20% 16V 


ELECT 2200uF 20% 16V 

ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 0.47uF 20% 50V 
CERAMIC, CHIP 30pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 0.47uF 20% 50V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT luF 20% 50V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


ELECT 100uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
MYLAR 1000pF 5% 50V 

CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 10% 25V 


ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 100uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 47pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 120uF 20% 16V 


s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
s ELECT luF 20% 50V 

s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 

s ELECT 100uF 20% 16V 

s ELECT 4.7uF 20% 50V 

s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
o CONNECTOR, 11P, MALE 

o CONNECTOR, FPC 28P, FEMALE 

o CONNECTOR, 8P, MALE 

s CONNECTOR, 5P, MALE 


- HARNESS (CASSECON) 
- HARNESS (LD MOTOR) 


s CONNECTOR, 
s CONNECTOR, 
s CONNECTOR, 
s CONNECTOR, 


s CONNECTOR, 


S/N 20001 to 
S/N 10001 to 


3P, MALE 
2P, MALE 
12P, MALE 
OP, MALE 


11P, MALE 


21200 
12200 


(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO-9500MD4; a11) 


Ref. No. 
or Q'ty 


CN116 Y 
CN117 B 
CN118 R 
CN123 W 
CN124 W 


CN130 B 
CN131 B 
CN132 R 
CN133 B 
CN134 W 


CN140 W 
CN142 W 
CN810 
CN811 


D101 
D102 
D104, 105 
D108 
D112 


D113 
D116 
D119 
D120 

*k 


D120A 


*k 
D301 
D302 
D303 


D308 
D310 
D311, 312 
D313,314 
D315 


D316 
D317, 318 
D319 
D320 
D321 


D326 

0327-329 
D505, 506 
D508, 509 


F1,2 
*k 


1C101 
1€102 
1C103 
1C104 
1C106 


1C107 
1C108 
1C109 
1C111 
1¢112 


1C114 
1C115 
1C116 


Part No. 


1-506-478-11 
1-506-469-11 
1-506-468-11 
1-506-474-11 


1-506-471-11 
1-506-475-11 
1-506-471-11 
1-506-468-11 
1-562-883-11 


1-691-271-11 
1-691-271-11 


8-719-911-19 
8-719-104-34 
8-719-200-02 
8-719-938-75 
8-719-109-68 


8-719-104-34 
8-719-109-84 
8-719-911-19 
8-719-104-34 
Not in use. 


Deleted. 

8-719-911-19 
8-719-800-76 
8-719-911-19 
8-719-106-16 


8-719-400-18 
8-719-106-43 
8-719-982-04 
8-719-200-02 
8-719-400-18 


8-719-106-16 
8-719-160-68 
8-719-400-18 
8-719-911-1 
8-719-800-7 


9 
6 
8-719-110-16 
8-719-200-02 
8-719-104-34 
8-719-104-34 


Not in use. 


8-752-843-48 
8-759-720-81 
8-759-745-60 
8-759-512-71 
8-759-745-60 


8-759-729-03 
8-759-135-80 
8-759-983-45 
8-759-140-53 
8-759-711-41 


8-759-917-43 
8-759-202-61 
8-759-512-71 


SP 


Ss 
s 
Ss 
Ss 


ounununn 


s 
Ss 
Ss 
s 
s 
Ss 
s 
s 
s 


Ss 
$ 
s 
Ss 
s 


Ss 
Ss 
s 
s 
s 


$s 
$s 
s 


Description 


CONNECTOR, 13P, MALE 
CONNECTOR, 4P, MALE 
CONNECTOR, 3P, MALE 
CONNECTOR, 9P, MALE 
HARNESS (T-REEL) 


CONNECTOR, 6P, MALE 
CONNECTOR, 10P, MALE 
CONNECTOR, 6P, MALE 
CONNECTOR, 3P, MALE 
CONNECTOR, FPC 20P, FEMALE 


HARNESS (AU CONT) 
HARNESS (AU REG) 
CONNECTOR, 10P, MALE 
CONNECTOR, 10P, MALE 


DIODE 1SS119 
DIODE 152836 
DIODE 10E-2 
DIODE SB05-05CP 
DIODE RD3.6ES-B1 


DIODE 1582836 
DIODE RD5.1ES-B1 
DIODE 1SS119 
DIODE 1582836 


DIODE 1SS119 
DIODE 1SS226 
DIODE 1SS119 


DIODE MAL52WK 
DIODE RD9.1M-B1 
DIODE ERB81-004 
DIODE 10E-2 
DIODE MALS52WK 


DIODE RD6.8M-B1 
DIODE RD18FB2 
DIODE MAL52WK 
DIODE 185119 
DIODE 188226 


DIODE RD10ES-B1 
DIODE 10E-2 
DIODE 182836 
DIODE 182836 


LEAD, JUMPER 


IC CXP80624-456Q 
IC M6M80011AP 

IC NJM4560D 

IC S-8054HNM 

IC NJM4560D 


IC NJM2903D 
IC uPC358C 
IC BA6238A 
IC uPD4053BC 
IC NJM2220S 


IC SN74HC138AN 
IC TC4094BP 
IC S-8054HNM 


14-51 


NTU 


variseritane 


(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO-9500MD4; a11) 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. 
1301 8-759-912-77 
1C302 8-759-912-77 
1C303 8-759-140-53 
1C304 8-759-984-03 
1C305 8-759-729-03 
10306 8~759-091-41 
1C309 8-759-729-03 
1C310 8-759-135-80 
1¢311 8-759-912-77 
1312 8-759-135-80 
1¢314 8-759-140-53 
1315 8~-759-140-53 
1C503 8-759-708-05 
10504 8-759-916-20 
1C505 8-759-745-60 
10506 8-759-040-70 
1¢508 8-759-340-13 
10509 8-759-745-60 
1€510 8-759-140-53 
1512 8-759-140-53 
1¢513 8-759-729-03 
1¢514 8-759-745-60 
1C601 8-759-729-03 
L101 1-410-482-31 
L301,302 1-408-519-00 
PS101 1-532-685-00 
PS105 1-532-637-00 
PS106 0s = --- ~~ ------ 


PS107 


*k Not in use. 


*k Not in use. 
PS301 A\1-532-685-00 


Q101 8-729-924-90 
Q102 8-729-901-01 
Q103 8-729-901-06 
Q104 8-729-216-22 
Q107,108 8-729-120-28 


Q109 8-729-119-77 
Q110,114 8-729-216-22 
Q115,116 8-729-120-28 
Q117,118 8-729-901-00 
Q119,120 8-729-120-28 


Q121 8-729-901-01 
Q128,129 8-729-216-22 
Q130,131 8-729-120-28 
Q134 8-729-901-01 
Q301-303 8-729-901-01 


Q304 8-729-216-22 
Q305, 306 8-729-120-28 
Q307 8-729-216-22 
Q308 8-729-804-87 
Q309 8-729-216-22 


Q310 8-729-804-87 
Q311 8-729-216-22 
Q312 8-729-120-28 
Q313 8-729-216-22 
Q314 8-729-320-60 


NOTE: *k; SVO-9500MD 
14-52 


SP 


Ss 
S 
s 
s 
s 


nunununn 


nununnn 


nunununn nununnn 


nuununnn 


Description 


IC 
IC 
IC 
IC 
IC 


IC 
Ic 
Ic 
Ic 
Ic 


Ic 
Ic 
IC 
IC 
Ic 


Ic 
Ic 
Ic 
IC 
Ic 


IC 
IC 
IC 


LM324N 
LM324N 
uPD4053BC 
LM339N 
NJM2903D 


uPD75108CW-W27 
NJM2903D 
uPC358C 

LM324N 

uPC358C 


uPD4053BC 
uPD4053BC 
NJM78LO05A 
SN74HC14AN 
NJM4560D 


MC14070BCP 
HD14013BP 
NJM4560D 
uPD4053BC 
uPD4053BC 


NJM2903D 
NJM4560D 
NJM2903D 


INDUCTOR 100uH 
COIL, CHOKE 420uH 


LINK, IC 0.8A 
LINK, IC 1.0A 
LEAD, JUMPER 


LEAD, JUMPER 


(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO-9500MD4; a11) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


Q315-317 8-729-120-28 
Q318 8-729-216-22 
Q319 8-729-320-60 
Q320-322 8-729-901-01 
Q323 8-729-202-38 


Q331 8-729-216-22 
Q332,333 8-729-901-01 
Q334,335 8-729-120-28 
Q336 8-729-901-01 
Q337 8-729-216-22 


Q338 8-729-320-60 
Q340 8-729-120-28 
Q341 8-729-216-22 
Q342 8-729-320-60 
Q346 8-729-889-40 


Q347 8-729-120-28 
Q348 8-729-811-11 
Q349 8-729-901-06 
Q350,351 8-729-901-01 
Q352 8-729-900-52 


Q506 8-729-105-73 
Q507,510 8-729-901-01 
Q516 8-729-901-01 


LINK, IC 0.8A 


TRANSISTOR 2SB1370-EF 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 


TRANSISTOR 2SA1175-FEK 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTDR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR DTC124EK 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 


TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTC144EK 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SB1142-T 
TRANSISTOR 2SA1162-G 


TRANSISTOR 2SB1142-T 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SD788-34 


S/N 20001 to 21200 
SVO-9500MD4 S/N 10001 to 12200 


R101 1-216-~073-00 
R102 1-216-049-00 
R103 1-216-097-00 
R104 1-216-089-00 
R105-107 1-216-097-00 
R108 1-216-089-00 
R109 1-216-073-00 
R110 1-216-049-00 
R111,112 1-216-025-00 
R114 1-216-121-00 
R115,116 1-216-049-00 
R119 1-216-065-00 
R120,121 1-216-121-00 
R123 1-216-065-00 
R124 1-216-049-00 
R125 1-216-065-00 
R126,128 1-216-073-00 
R129-131 1-216-049-00 
R132 1-216-105-00 
R133-135 1-216-073-00 
R136 1-216-081-00 
R137 1-216-065-00 
R138 1-216-053-00 
R139,140 1-216-089-00 
R141 1-216-065-00 
R142,143 1-216-105-00 
R144 1-216-121-00 
R145,147 1-216-097-00 
R148 1-216-105-00 
R149,150 1-216-081-00 
R151,153 1-216-089-00 
R154 1-216-049-00 
R155-162 1-216-073-00 
R163-165 1-216-097-00 
R166-168 1-216-025-00 


SP 


s 
s 


s 
s 
s 


s 
s 
s 
Ss 
s 


nuunnn 


nunnunn 


s 
s 
Ss 


Description 


TRANSISTOR 2SC1623~L5L6 
TRANSISTOR 2S5A1162-G 
TRANSISTOR 2SD788-34 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SC3326N 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SA1162-G 


TRANSISTOR 2SD788-34 
TRANSISTOR 28C1623-L5L6 
TRANSISTOR 25A1162-G 
TRANSISTOR 2SD788~34 
TRANSISTOR 2SD894 


TRANSISTOR 2S5C1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SD1111 
TRANSISTOR DTAL44EK 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTC114YK 


TRANSISTOR 2SK523-L2 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTC144EK 


METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


METAL, 
METAL , 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL , 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


1K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
1M 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
1M 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


4.7K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
220K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


22K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 


220K 5% 1/10W 
1M 5% 1/10W 

100K 5% 1/10W 
220K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 


47K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

10K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 


SV0-9500MD/9500MD4 


(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO0-9500MD4; all) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R169-171 
R172 
R173 
R174,175 
R176-178 


R179 ,180 
R181 
R182 
R183 
R184 


R185 
R186 
R187 
R188 
R194 


R195-200 
R201 
R202 
R203 ,204 
R205-207 


R208 
R209 ,210 
R211 
R212-214 
R215 


R217-220 
R221 
R222-224 
R226-229 
R230 


R231 
R232 
R233 
R234 
R235 


R236 
R237 
R238-243 
R245 
R246 


R247 ,250 
R255 

R268 , 268 
R270-273 
R274-276 


R277 ,278 
R280 
R281 , 282 
R283 
R284 


R285 
R289 
R290 ,291 
R292 
R293 


R299 
R301 
R302 , 303 
R304 


Part No. 


1-216-049-00 
1-216-081-00 
1-216-105-00 
1-216-089-00 
1-216-049-00 


1-216-065-00 
1-216-073-00 
1-216-081-00 
1-216-105-00 
1-216-073-00 


1-216-049-00 
1-216-097-00 
1-216-049-00 
1-216-065-00 
1-216-041-00 


1-216-049-00 
1-216-089-00 
1-216-049-00 
1-216-073-00 
1-216-049-00 


1-216-025-00 
1-216-049-00 
1-216-073-00 
1-216-121-00 
1-216-089-00 


1-216-049-00 
1-216-065-00 
1-216-097-00 
1-216-049-00 
1-216-109-00 


1-216-083-00 
1-216-121-00 
1-216-079-00 
1-216-083-00 
1-216-077-00 


1-216-121-00 
1-216-097-00 
1-216-049-00 
1-216-085-00 
1-216-109-00 


1-216-089-00 
1-216-057-00 
1-216-097-00 
1-216-073-00 
1-216-049-00 


1-216-073-00 
1-216-049-00 
1-216-065-00 
1-216-081-00 
1-216-089-00 


1-216-097-00 
1-216-089-00 
1-216-049-00 
1-216-089-00 
1-216-049-00 


1-216-065-00 
1-216-035-00 
1-216-073-00 
1-216-045-00 


SVO-9500ND/9500MD4 


sP 


nununua nnununn 


YNunnunn 


Description 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


1K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
220K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


4.7K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
220K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
470 5% 1/10 


1K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


100 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1M 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10 
330K 5% 1/10W 


27K 5% 1/10W 
1M 5% 1/10W 
18K 5% 1/10W 
27K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 


1M 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
33K 5% 1/10W 
330K 5% 1/10W 


47K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 


100K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


4.7K 5% 1/10W 
270 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
680 5% 1/10W 


(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO0-9500MD4; al) 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. 
R305,306 1-216-085-00 
R307 1-216-109-00 
R309 1-216-061-00 
R310 1-216-065-00 
R311 1-216-073-00 
R312 1-216-049-00 
R313 1-216-089-00 
R314, 315 1-216-049-00 
R316,317 1-216-097-00 
R318 1-216-033-00 
R319 1-216-073-00 
R320 1-216-031-00 
R321 1-216-073-00 
R322 1-216-049-00 
R324 1-216-033-00 
R325 1-216-049-00 
R326 1-216-121-00 
R328 1-216-061-00 
R329 1-216-065-00 
R330 1-216-121-00 
R332 1-216-061-00 
R333 1-216-065-00 
R334 1-216-121-00 
R336 1-216-061-00 
R337 1-216-065-00 
R338 1-216-121-00 
R340 1-216-061-00 
R341 1-216-065-00 
R345,346 1-216-061-00 
R349-352 1-216-025-00 
R353, 354 1-216-097-00 
R355,356 1-216-113-00 
R357 1-216-109-00 
R358 1-216-089-00 
R359 1~216-065-00 
R360,361 1-216-089-00 
R362 1-216-061-00 
R363 1-216-081-00 
R364 1-216-097-00 
R366 1-216-069-00 
R367 1-216-057-00 
R368, 370 1-216-033-00 
R371 1-216-049-00 
R372 1-216-105-00 
R373 1-216-113-00 
R375 1-216-065-00 
R376,377 1-216-097-00 
R378, 379 1-216-073-00 
R380 1-216-049-00 
R381 A\1-216-365-00 
R383 1-216-069-00 
R384 1-216-057-00 
R385,387 1-216-033-00 
R388 1-216-049-00 
R389 1-216-105-00 
R390 1-216-113-00 
R392 1-216-065-00 
R393,394 1-216-097-00 
R395,396 1-216-073-00 


s 
s 
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SP Description 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


33K 5% 1/10W 
330K 5% 1/10W 
3.3K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
220 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
180 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

220 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
1M 5% 1/10W 
3.3K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
1M 5% 1/10W 


3.3K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
1M 5% 1/10W 

3.3K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 


100K 5% 1/10W 
470K 5% 1/10W 
330K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 


47K 5% 1/10W 
3.3K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
6.8K 5% 1/10W 


2.2K 5% 1/10W 
220 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

220K 5% 1/10W 
470K 5% 1/10W 


4.7K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


METAL 0.47 5% 2W 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


6.8K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
220 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 220K 5% 1/10W 


METAL, 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


CHIP 470K 5% 1/10W 


4.7K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


14-53 


tI 


WITH 


(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher (SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO-9500MD4; alt) /SVO-9500MD4; a11) 
Ref. No. Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP Description or Q'ty Part No. SP Description 
R397 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R474,475 1-216-091-00 s METAL, CHIP 56K 5% 1/10W 
R398 /\1-216-365-00 s METAL 0.47 5% 2W R476 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W 
R399 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W R477 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R400-402 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R478 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R403 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W R479-483 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R404,405 1-216-091-00 s METAL, CHIP 56K 5% 1/10W R485-496 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R406 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W R497 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R407-409 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R498 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R410 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W R499 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R411,412 1-216-091-00 s METAL, CHIP 56K 5% 1/10W R531,532 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R413 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W R533 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
R414 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R535 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R415 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W R536,537 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R416-419 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R538-540 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R420 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W R541,542 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
R421 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R543 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R422 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R544 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R423 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R546 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R424 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W R548 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R425 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R549 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R426 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R550 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R427 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R551 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 
R428 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R552 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R429 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R553 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R430 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R554 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R431 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R555 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R432 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R556-558 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R433 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R559 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R434 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R560,561 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R435 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R562 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 


R436 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R563 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
R437 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R568 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R438 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R569 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R439 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R570,571 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R440-442 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R572 1-216-105-00 s METAL, CHIP 220K 5% 1/10W 
R443 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R573 1-216-069-00 s METAL, CHIP 6.8K 5% 1/10W 
R444 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R574 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R445 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R575 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R446 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R576,577 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R447 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R578 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R448 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R600 1~216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R449 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R601,602 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R450 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R603 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R451 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R604 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R452 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R605-607 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R453 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R609 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R454 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R610,616 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R455 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W R617,618 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R456,457 1-216-686-11 s METAL, CHIP 30K 0.5% 1/10W R632,633 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R458-460 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R634,635 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
R461-464 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R636 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R465 1-216-079-00 s METAL, CHIP 18K 5% 1/10W R637 1~216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R466 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W R638,640 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R467,468 1-216-091-00 s METAL, CHIP 56K 5% 1/10W R641 1-216-093-00 s METAL, CHIP 68K 5% 1/10W 
R469 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W R642 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R470 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R643 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
R471 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W R644 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R472 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R646 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R473 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W R647,648 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 
14-54 SVO0-9500MD/9500MD4 


(SS-49 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 and higher 
/SVO-9500MD4; all) 

Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description 

R650,651 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 

R652 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 


RB101 1-235-196-00 s RES BLOCK 100K x8 


Ref. No. 


or Q'ty Part No. SP Description 


lpc A-6727-404-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, VM-12 


RB301 1-235-195-00 s RES BLOCK 10K x8 
RV101 1-238-020-11 s RES, ADJ, CARBON 100K 
RV102 1-228-477-00 s RES, ADJ, METAL 100K 
RV301 1-241-136-11 s RES, ADJ, CARBON 10K 
RV302 1-241-136-11 s RES, ADJ, CARBON 10K 
RV303 1-241-119-11 s RES, ADJ, CARBON 1K 
RV304 1-241-119-11 s RES, ADJ, CARBON 1K 
RV305 1-241-136-11 s RES, ADJ, CARBON 10K 
RV500 1-241-136-11 s RES, ADJ, CARBON 10K 
RV502 1-241-136-11 s RES, ADJ, CARBON 10K 
RV503 1-241-136-11 s RES, ADJ, CARBON 10K 
$101 1-570-623-11 s SWITCH, DIP 8-CKT 
X101 1-567-962-11 s CRYSTAL 8.00MHz 

X301 1-567-192-11 s RESONATOR, CERAMIC 4. 00MHz 


SV0-9500MD/9500MD4 


Ipc X-3166-759-1 0 SHIELD (B SIDE) ASS'Y, VM BOARD 
Ipe 1-535-199-11 o TERMINAL, SOLDERLESS 
Ipc 3-173-466-01 0 SHEET, INSULATING, VM BOARD 
lpc 3-173-489-01 0 SHIELD (A SIDE), VM BOARD 
C10 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C13 1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
C14 1-163-099-00 s CERAMIC, CHIP 18pF 5% 50V 
C16 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C17 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C30 1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
C31 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C34 1-163-110-00 s CERAMIC, CHIP 51pF 5% 50V 
C35 1-163-227-11 s CERAMIC, CHIP 10pF 5% 50V 
C37 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C38 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C39 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C50 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C51 1-164~232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C52 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C53 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C54 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.1uF 25V 
C100 1-131-350-00 s TANTALUM 3.3uF 10% 35V 
C102 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C103 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C104,107 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C108 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.1luF 25V 
C109 1-162-637-11 s CERAMIC, CHIP 0.47uF 16V 
C110 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C120 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C121 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.1luF 25V 
C122 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C123 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C124,125 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 
C126 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C127,128 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C130 1-131-345-00 s TANTALUM 0.47uF 10% 35V 
C140 1-162-638-11 s CERAMIC, CHIP luF 16V 
C141 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.O0luF 10% 100V 
C142 1-163-121-00 s CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
C143,144 1-163-105-00 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
C145 1-126-301-11 s ELECT luF 20% 50V 
C190 1-124-638-11 s ELECT 22uF 20% 10V 
C191-195 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.1luF 25V 
€200,201 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C202 1-126-301-11 s ELECT luF 20% 50V 
C203 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C220 1-163-105-00 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 

(Change 1000pF -> 33pF 

R220 change at the same time) 
C230 1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V 
C231 1-164-182-11 s CERAMIC, CHIP 3300pF 10% 100V 
C232 1-126-162-11 s ELECT 3.3uF 20% 50V 
C234 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
(235 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C236 1-163-098-00 s CERAMIC, CHIP l6pF 5% 50V 
C237 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C250,251 1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
C252 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 


14-55 


IILLHUIL 


GUTH 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty 


C253 
C254 
C255 , 256 
(257 
C258 


C270 
C271 
C272 
€290,291 
C292 


C293, 300 
C301 
C302 
C303 
C304 


C305 
C306 
C307 
C308 
C309 


C310 
C311 
€312-317 
C350, 351 
C400 


C401 
C488 ,489 
C490 
C491, 492 
C493-498 


C499 
C551 
(552,555 
C590 
(591-595 


C610 
C611 
C665 
C710 
(711 


¢712 
€713 
c720 
C750 
c990 


C991 
c992 
C993 


CN701 Y 
CN702 Y 
CN710 W 


cv140 
CV230 
CV550 


D140 


D230 
D250 


14-56 


Part No. 


1-164-161-11 
1-124-589-11 
1-163-133-00 
1-131-347-00 
1-163-038-00 


1-124-589-11 
1-163-127-00 
1-163-139-00 
1-163-038-00 
1-124-584-00 


1-163-038-00 
1-124-589-11 
1-163-038-00 
1-124-589-11 
1-163-038-00 


1-124-589-11 
1-163-038-00 
1~-124-589-11 
1-163-038-00 
1-124-589-11 


1-163-038-00 
1-124-589-11 
1-163-038-00 
1-163-141-00 
1-124-584-00 


1-164-232-11 
1-163-038-00 
1-124-589-11 
1-163-038-00 
1-124-584-00 


1-163-038-00 
1-163-243-11 
1-163-239-11 
1-124-589-11 
1-163-038-00 


1-131-344-00 
1-163-037-11 
1-124-589-11 
1-163-023-00 
1-163-229-11 


1-163-251-11 
1-163-038-00 
1-131-345-00 
1-131-347-00 
1-124-589-11 


1-163-038-00 
1-126-375-11 


1-126-162-11 


1-564-019-41 
1-506-470-11 
1-562-887-11 


1-141-227-00 
1-141-227-00 
1-141-227-00 


8-719-949-46 
8-713-300-88 
8-719-104-34 


SP 


Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 


YYNNNN nNNnunnyn Yunnan YuNanANnNAN nNnunnunan nununnun 


nununnuna 


Description 


CERAMIC, CHIP 2200pF 
ELECT 47uF 20% 16V 


10% 100V 


CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 


TANTALUM luF 10% 35V 
CERAMIC, CHIP 0.1uF 


ELECT 47uF 20% 16V 


25V 


CERAMIC, CHIP 270pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 820pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP O.iuF 
ELECT 100uF 20% 10V 


CERAMIC, CHIP 0.1uF 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.1uF 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.1uF 


ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.1uF 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.1uF 
ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 0.1uF 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.1uF 
CERAMIC, CHIP 1000pF 
ELECT 100uF 20% 10V 


CERAMIC, CHIP 0.01uF 
CERAMIC, CHIP 0.1uF 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.1uF 
ELECT 100uF 20% 10V 


CERAMIC, CHIP 0.1uF 


25V 


25V 
25V 
25V 


25V 
25V 


25V 

25V 

5% 50V 
10% 100V 
25V 


25V 


25V 


CERAMIC, CHIP 47pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 


ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.1luF 


25V 


TANTALUM 0.33uF 10% 35V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 0.015uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 12pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.luF 


25V 


TANTALUM 0.47uF 10% 35V 


TANTALUM luF 10% 35V 
ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 0.1uF 
ELECT 100uF 20% 25V 


25V 


(Change 47uF -> 100uF) 


ELECT 3.3uF 20% 50V 


CONNECTOR, 9P, MALE 
CONNECTOR, 5P, MALE 


CONNECTOR, FPC 20P, FEMALE 


CAP, TRIMMER 20pF 
CAP, TRIMMER 20pF 
CAP, TRIMMER 20pF 


DIODE 1732 
DIODE 1133C-01 
DIODE 182836 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty 


D400, 401 
0510-512 
0710, 720 


FL10 
FL30 


1C100 
1¢120 
1€130 
1C131 
1C160 


1€161 
1¢200 
1€250 
1€251 
1C252 


1(253 
1€254 
1€255 
1(256 
1(257 


1€300 
1€301 
1€302 
1C303 
1(304 


1€305 
1(352 
1(353 
1(354 
1¢400 


1¢420 
1440 
1¢500 
1¢710 
1C711 


1¢750 
1€751 
1€752 
1(753 
1€754 


1¢990 


L10 
L11 
L12 
£30 
L31,50 


L100,120 
L140 
L190 
L230 
L250 


L270 
L290 
L300-305 
L490 
L491, 492 


L590 


Part No. 


8-719-104-34 
8-719-104-34 
8-719-104-34 


1-235-759-11 
1-235-161-00 


8-752-334~55 
8-752-334-55 
8-759-239-23 
8-759-925-76 
8-759-987-17 


8-759-925~85 
8-759-987-20 
8-759-009-51 
8-759-925-90 
8-759-009-51 


8-759-925-90 
8-759-927-46 
8-759-926-23 
8-759-927-46 
8-759-300-71 


8-752-340-75 
8-752-340-75 
8-752-340-75 
8-752-340-75 
8-752-340-75 


8-752-340-75 
8-759-009-51 
8-759-925-90 
8-759-925-90 
8-759-987-18 


8-752-032-96 
8-752-032-96 
8-759-987-19 
8-759-239-55 
8-759-009-51 


8-759~926-56 
8-759-925-74 
8-759-927-46 
8-759-925-76 
8-759-925-90 


8-759-521-23 


1-408-408-00 
1-410-464-11 
1-410-482-31 
1-408-408-00 
1-410-482-31 


1-410-482-31 
1-410-463-11 
1-410-478-11 
1-410-466-41 
1-410-482-31 


1-408-423-00 
1-410-482-31 
1-410-478-11 
1-410-478-11 
1-408-425-00 


1-410-478-11 


s 
s 
Ss 


s 
s 


s 
s 
Ss 
Ss 
Ss 


uunununn nwunnunn NUNnNnnNn YNunNnnnn unununn 


nuununn 


Ss 


SP Description 


DIODE 182836 
DIODE 182836 
DIODE 182836 


FILTER, LOW-PASS 


FILTER, BANDPASS 3.58MHz 


IC CXD1175AM 
IC CXD1175AM 
IC TC74HC86AF 
IC SN74HCO8ANS 
IC CXD1226Q 


IC SN74HC32ANS 
IC CXD1229Q 
IC MC145388F 
IC SN74HC74ANS 
IC MC14538BF 


IC SN74HC74ANS 
IC SN74HCOOANS 
IC SN74HC163ANS 
IC SN74HCOOANS 
IC HD14053BFP 


IC CXK1206AM 
IC CXK1206AM 
IC CXK1206AM 
IC CXK1206AM 
IC CXK1206AM 


IC CXK1206AM 
IC MC145388F 
IC SN74HC74ANS 
IC SN74HC74ANS 
IC CxD12270 


IC CXA1106M 
IC CXA1106M 
IC CxD1228Q 
IC 1C74HC123AF 
IC MC14538BF 


IC SN74HC273ANS 
IC SN74HCO4ANS 
IC SN74HCOQOANS 
IC SN74HCO8ANS 
IC SN74HC74ANS 


IC PQOSRF2V 


INDUCTOR 8.2uH 
INDUCTOR 3.3uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 8.2uH 
INDUCTOR 100uH 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 2.7uH 
INDUCTOR 47uH 

INDUCTOR 4.7uH 
INDUCTOR 100uH 


INDUCTOR 150uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 47uH 
INDUCTOR 47uH 
INDUCTOR 220uH 


INDUCTOR 47uH 


SVO-9500MD 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. 
Q10-12 8-729-120-28 
Q20,21 8-729-120-28 
Q30-32 8-729-120-28 
Q33 8-729-202-38 
Q50,51 8-729-120-28 
Q100,120 8-729-120-28 
Q140 8-729-201-27 
Q141 8-729-122-63 
Q200 8-729-202-38 
Q210,214 8-729-120-28 
Q270 8-729-120-28 
Q271 8-729-216-22 
Q550 8-729-201-27 
Q551 8-729-122-63 
Q720 8-729-901-01 
R10,11 1-216-651-11 
R12 1-216-079-00 
R13 1-216-073-00 
R14 1-216-039-00 
R15 1-216-049-00 
R16 1-216-650-11 
R17 1-216-648-11 
R18 1-216-025-00 
R20 1-216-049-00 
R21 1-216-025-00 
R22 1-216-651-11 
R30,31 1-216-651-11 
R32 1-216-079-00 
R33 1-216-073-00 
R34 1-216-037-00 
R35,36 1-216-049-00 
R37 1-216-041-00 
R38 1-216-025-00 
R39 1-216-049-00 
R40 1-216-025-00 
R41,42 1-216-089-00 
R50,51 1-216-077-00 
R52 1-216-049-00 
R53,54 1-216-077-00 
R55 1-216-049-00 
R100 1-216-047-00 
R101 1-216-079-00 
R102 1-216-073-00 
R103 1-216-049-00 
R104 1-216-025-00 
R105 1-216-053-00 
R106 1-216-119-00 
R107 1-216-111-00 
R108 1-216~105-00 
R109 1-216-097-00 
R120 1-216-025-00 
R121 1-216-077-00 
R122 1-216-085-00 
R123 1-216-049-00 
R124 1-216-025-00 
R125,126 1-216-675-11 
R130 1-216-049-00 
R131 1-216-683-11 
R132 1-216-049-00 
SV0-9500MD 


s 
s 
s 
Ss 
s 


SP Description 


TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2S5C1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SC3326N 

TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 


TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 


TRANSISTOR 2SC2715-Y 
TRANSISTOR 2SA1226 
TRANSISTOR 2SC3326N 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 


TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2715-Y 
TRANSISTOR 2SA1226 
TRANSISTOR DFC144EK 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


1K 0.5% 1/10W 
18K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
390 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


910 0.5% 1/10W 
750 0.5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 


1K 0.5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10 
18K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
330 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 


47K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


820 5% 1/10W 
18K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 


1.5K 5% 1/10W 
820K 5% 1/10W 
390K 5% 1/10W 
220K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 


100 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
33K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

100 5% 1/10W 


10K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
22K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R140 
R141 
R142 
R143 
R144 


R145 
R146 
R147 
R148 
R149 


R150 
R151 
R153, 154 
R161 
R163, 164 


R200 
R201 
R202 
R203 
R204 


R205 
R206 
R220 


R230 
R231 
R232 
R233, 234 
R235 


R236 
R237 
R238 
R241 
R250 


R251 
R253 
R255, 256 
R257 
R259 


R260 
R270 
R271 
R272 
R273 


R274 
R275 
R350, 353 
R355 
R356 


R357 
R358, 361 
R401, 403 
R404, 405 
R406 


R407 
R408 
R409 
R410 


Part No. 


1-216-119-00 
1-216-111-00 
1-216-105-00 
1-216-097-00 
1-216-121-00 


1-216-073-00 
1-216-011-00 
1-216-085-00 
1-216-025-00 
1-216-073-00 


1-216-041-00 
1-216-049-00 
1-216-077-00 
1-216-295-00 
1-216-295-00 


1-216-117-00 
1-216-049-00 
1-216-021-00 
1-216-057-00 
1-216-049-00 


1-216-019-00 
1-216-057-00 
1-216-686-11 


1-216-025-00 
1-216-085-00 
1-216-121-00 
1-216-085-00 
1-216-049-00 


1-216-073-00 
1-216-097-00 
1-216-089-00 
1-216-295-00 
1-216-691-11 


1-216-679-11 
1-216-089-00 
1-216-073-00 
1-216-295-00 
1-216-097-00 


1-216-089-00 
1-216-077-00 
1-216-085-00 
1-216-061-00 
1-216-041-00 


1-216-057-00 
1-216-061-00 
1-216-295-00 
1-216-295-00 
1-216-691-11 


1-216-679-11 
1-216-295-00 
1-216-295-00 
1-216-061-00 
1-216-041-0 


0 
1-216-037-00 
1-216-049-00 
1-216-037-00 
1-216-041-00 


Ss 


Yyuununn 


Ss 
s 
s 
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s 
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s 
s 
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SP Description 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, CHIP 


820K 5% 1/10W 
390K 5% 1/10W 
220K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
1M 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL , 
METAL , 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 27 5% 1/10W 

CHIP 33K 5% 1/10W 
CHIP 100 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 


CHIP 470 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 

CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 0 

CHIP 0 


CHIP 680K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 68 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 


CHIP 56 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 30K 0.5% 1/10W 


(Change 1K -> 30K 
C220 change at the same time) 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL , 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 100 5% 1/10W 
CHIP 33K 5% 1/10W 
CHIP 1M 5% 1/10W 
CHIP 33K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 


CHIP 10K 5% 1/10H 
CHIP 100K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 0 

CHIP 47K 0.5% 1/10W 


CHIP 15K 0.5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 0 

CHIP 100K 5% 1/10W 


CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 33K 5% 1/10W 
CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 


CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 0 

CHIP 0 

CHIP 47K 0.5% 1/10W 


CHIP 15K 0.5% 1/10W 
CHIP 0 

CHIP 0 

CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 


CHIP 330 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 

CHIP 330 5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 


14-57 


WIA 


VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 
/SV0-9500MD4; S/N 10001 to 12200 


Ref. No. Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP Description or Q'ty Part No. SP Description 
R411 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W lpc A-6727-404-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, VM-12 
R412,413 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W lpc X-3166-759-1 o SHIELD (B SIDE) ASS'Y, VM BOARD 
R414-416 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W lpe 1-535-199-11 o TERMINAL, SOLDERLESS 
R500,502 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 lpc 3-173-466-01 o SHEET, INSULATING, VM BOARD 
R505 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 lpc 3-173-489-01 o SHIELD (A SIDE), VM BOARD 
R510-512 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W c10 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
R513-515 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W C13 1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
R516-520 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 C14 1-163-099-00 s CERAMIC, CHIP 18pF 5% 50V 
R521 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W C16 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
R522 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/108 C17 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
R523 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W C30 1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
R550,551 1-216-077-00 s METAL, CHIP 15K 5% 1/10W C31 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
R552 1-216-011-00 s METAL, CHIP 27 5% 1/10W C34 1-163-110-00 s CERAMIC, CHIP 5lpF 5% 50V 
R556 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 C35 1-163-227-11 s CERAMIC, CHIP 10pF 5% 50V 
R557 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W C37 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
R558 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W C38 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
R559 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W C39 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
R606-608 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 C50 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
R610 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W C51 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
R611 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W C52 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
R672 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W C53 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
R701,702 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 C54 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
R704,706 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 C100 1-131-350-00 s TANTALUM 3.3uF 10% 35V 
R708, 709 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W C101 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.OluF 10% 100V 
R710 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W €102,103 1-164-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
R711 1-216-675-11 s METAL, CHIP 10K 0.5% 1/10W C104 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
R712 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W €105,106 1-163-243-11 s CERAMIC, CHIP 47pF 5% 50V 
R713 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W C107 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
R720 1-216-683-11 s METAL, CHIP 22K 0.5% 1/10W C108 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
R721 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W C109 1-163-079-00 s CERAMIC, CHIP 0.039uF 10% 25V 
*g 1-162-637-11 s CERAMIC, CHIP 0.47uF 16V 
R722,723 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R750 1-216-655-11 s METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W C110 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
R751 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W C120 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
R752 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W C121 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
R990 1-216-063-00 s METAL, CHIP 3.9K 5% 1/10W C122 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C123 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
R991 1-216-059-00 s METAL, CHIP 2.7K 5% 1/10W 
C124,125 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 
X301 1-527-722-00 s OSC, CRYSTAL 14.31818MHz C126 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
x550 1-567-866-11 s CRYSTAL 14.31818MHz C127,128 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C130 1-131-345-00 s TANTALLIM 0.47uF 10% 35V 
C140 1-162-638-11 s CERAMIC, CHIP luF 16V 
C141 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C142 1-163-121-00 s CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
C143,144 1-163-105-00 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
(145 1-126-301-11 s ELECT luF 20% 50V 
C190 1-124-638-11 s ELECT 22uF 20% 10V 
C191-195 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
€200,201 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C202 1-126-301-11 s ELECT luF 20% 50V 
C203 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C220 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 
*f 1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
C230 1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V 
C231 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
*e 1-164-182-11 s CERAMIC, CHIP 3300pF 10% 100V 
C232 1-126-162-11 s ELECT 3.3uF 20% 50V 
C234 1-163-125-00 s CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 
*f 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
C235 1-163-014-00 s CERAMIC, CHIP 2700pF 5% 50V 
*f 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


NOTES: *e; SVO-9500MD S/N 20001 to 20150 


14-58 


SVO-9500MD4 S/N 10001 to 10350 


*f: SVO-9500MD S/N 20001 


SV0-9500MD4 S/N 10001 


to 20300 
to 10700 


* 


g; SVO-9500MD S/N 20001 to 20450 


SV0-9500MD4 S/N 10001 to 11050 
SVO-9500MD/9500MD4 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SVO-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SVO-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 

Ref. No. 

or Q'ty Part No. 


Ref. No. 


or Q'ty Part No. SP Description SP Description 


C236 1-163-098-00 s CERAMIC, CHIP l6pF 5% 50V CV140 1-141-227-00 s CAP, TRIMMER 20pF 
C237 1-131-350-00 s TANTALUM 3.3uF 10% 35V CV230 1-141-227-00 s CAP, TRIMMER 20pF 
€250,251 1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V Cv550 1-141-260-00 s CAP, TRIMMER 50pF 
C252 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V *e 1-141-227-00 s CAP, TRIMMER 20pF 
C253 1-164-161-11 s CERAMIC, CHIP 2200pF 10% 100V 

D140 8-719-949-46 s DIODE 1732 
C254 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V D230 8-713-300-88 s DIODE 1733C-01 
C255,256 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V D250 8-719-104-34 s DIODE 1S2836 
C257 1-131-347-00 s TANTALUM luF 10% 35V D400,401 8-719-104-34 s DIODE 182836 
C258 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 1510-512 8-719-104-34 s DIODE 182836 
C270 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 


D710,720 8-719-104-34 s DIODE 152836 


C271 1-163-127-00 s CERAMIC, CHIP 270pF 5% 50V 
C272 1-163-139-00 s CERAMIC, CHIP 820pF 5% 50V FL10 1-235-759-11 s FILTER, LOW-PASS 
€290,291 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V FL30 1-235-161-00 s FILTER, BANDPASS 3.58MHz 
C292 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
€293,300 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 1€100 8-752-334-55 s IC CXD1175AM 
1€120 8-752-334-55 s IC CXD1175AM 
C301 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 1€130 8-759-239-23 s IC TC74HC86AF 
C302 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.1luF 25V 1€131 8-759-925-76 s IC SN74HCO8ANS 
C303 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 1C€160 8-759-987-17 s IC CXD1226Q 
C304 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C305 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 1€161 8-759-925-85 s IC SN74HC32ANS 
1€200 8-759-987-20 s IC CxD1229Q 
C306 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 1€250 8-759-009-51 s IC MC14538BF 
C307 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 1€251 8-759-925-90 s IC SN74HC74ANS 
C308 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 1€252 8-759-009-51 s IC MC14538BF 
C309 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C310 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 1€253 8-759-925-90 s IC SN74HC74ANS 
1C254 8-759-927-46 s IC SN74HCOOANS 
C311 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 1C255 8-759-926-23 s IC SN74HC163ANS 
(312-317 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 1€256 8-759-927-46 s IC SN74HCOOANS 
€350,351 1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 1(257 8-759-300-71 s IC HD14053BFP 
C400 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C401 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.01uF 10% 100V 1€300 8-752-340-75 s IC CXK1206AM 
1€301 8-752-340-75 s IC CXK1206AM 
C488,489 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.1uF 25V 1¢302 8-752-340-75 s IC CXK1206AM 
C490 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C303 8-752-340-75 s IC CXK1206AM 
C491,492 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.1uF 25V 1(304 8-752-340-75 s IC CXK1206AM 
C493-498 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C499 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.1luF 25V 1€305 8-752-340-75 s IC CXK1206AM 
1€352 8-759-009-51 s IC MC14538BF 
C551 1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% SOV 1(353 8-759-925-90 s IC SN74HC74ANS 
*e 1-163-243-11 s CERAMIC, CHIP 47pF 5% 50V 10354 8-759-925-90 s IC SN74HC74ANS 
(552,555 1-163-105-00 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 1¢400 8-759-987-18 s IC CxD1227Q 
*e 1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
C556A *e 1-107-159-00 s MICA 33pF 5% 500V 1420 8-752-032-96 s IC CXA1106M 
(part of a specific S/N) 10440 8-752-032-96 s IC CXA1106M 
1C500 8-759-987-19 s IC CXD1228Q 
C590 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 1€710 8-759-239-55 s IC TC74HC123AF 
C591-595 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 1€711 8-759-009-51 s IC MC14538BF 
C610 1-131-344-00 s TANTALUM 0.33uF 10% 35V 
C611 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 1C750 8-759-926-56 s IC SN74HC273ANS 
(665 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 1¢751 8-759-925-74 s IC SN74HCO4ANS 
1C752 8-759-927-46 s IC SN74HCOOANS 
C710 1-163-023-00 s CERAMIC, CHIP 0.015uF 10% 50V 1€753 8~759-925-76 s IC SN74HCO8ANS 
C711 1-163-229-11 s CERAMIC, CHIP 12pF 5% 50V 1754 8-759-925-90 s IC SN74HC74ANS 
(712 1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
C713 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.1luF 25V 1¢990 8-759-521-23 s IC PQOSRF2V 
C720 1-131-345-00 s TANTALUM 0.47uF 10% 35V 


L10 1-408-408-00 s INDUCTOR 8.2uH 
C750 1-131-347-00 s TANTALUM luF 10% 35V L1l 1-410-464-11 s INDUCTOR 3.3uH 
C990 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V L12 1-410-482-31 s INDUCTOR 100uH 
C991 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.iuF 25V L30 1-408-408-00 s INDUCTOR 8.2uH 
C992 1-126-375-11 s ELECT 100uF 20% 25V L31,50 1-410-482-31 s INDUCTOR 100uH 
C993 1-126-162-11 s ELECT 3.3uF 20% 50V 

L100,120 1-410-482-31 s INDUCTOR 100uH 
CN701 Y 1-564-019-41 o CONNECTOR, 9P, MALE L140 1-410-463-11 s INDUCTOR 2.7uH 
CN702 Y 1-506-470-11 s CONNECTOR, SP, MALE L190 1-410-478-11 s INDUCTOR 47uH 
CN710 W 1-562-887-11 s CONNECTOR, FPC 20P, FEMALE L230 1-410-466-41 s INDUCTOR 4.7uH 


NOTE: *e; SVO-9500MD S/N 20001 to 20150 
SV0-9500MD4 S/N 10001 to 10350 
SV0-9500MD/9500MD4 14-59 


UD 


TH 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SVO-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


L250 1-410-482-31 
L270 1-408-423-00 
L290 1-410-482-31 
L300-305 1-410-478-11 
L490 1-410-478-11 


£491,492 1-408-425-00 
L590 1-410-478-11 


Ql0-12 8-729-120-28 
Q20,21 8-729-120-28 
Q30-32 8-729~120-28 
Q33 8-729-202-38 
Q50,51 8-729-120-28 
Q100,120 8-729-120-28 
Q140 8-729-201-27 
Q141 8-729-122-63 
9200 8-729-202-38 
Q210,214 8-729-120-28 


Q270 8-729-120-28 
Q271 8-729-216-22 
Q550 8-729-201-27 
Q551 8-729-122-63 
Q720 8-729-901-01 


R10 1-216-651~11 


R11 Deleted. 
*g 1-216-651-11 
R11A 1-215-423-00 
*g Not in use. 
R12 1-216-079-00 


R13 1-216-073-00 
R14 1-216-039-00 
R15 1-216-049-00 
R16 1-216-650-11 


R17 1-216-648-11 
R18 1-216-025-00 
R20 1-216-049-00 
R21 1-216-025-00 
R22 1-216-651-11 
R23A 1-249-432-11 
*g Not in use. 
R24A 1-249-429-11 
*g Not in use. 
R30,31 1-216-651-11 
R32 1-216-079-00 
R33 1-216-073-00 
R34 1-216-037-00 
R35,36 1-216-049-00 
R37 1-216-041-00 
R38 1-216-025-00 
R39 1-216-049-00 
R40 1-216-025-00 
R41,42 1-216-089-00 
R50,51 1-216-077-00 
R52 1-216-049-00 
R53,54 1-216~-077-00 
R55 1-216-049-00 
R100 1-216-047-00 


R101 1-216-079-00 


1-216-073-00 


NOTES: *f; SVO-9500MD 
SV0-9500MD4 S/N 10001 to 
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Description 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 150uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 47uH 
INDUCTOR 47uH 


INDUCTOR 220uH 
INDUCTOR 47uH 


TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 28C1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SC3326N 

TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 


TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SC2715-Y 
TRANSISTOR 2SA1226 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


METAL 1.2K 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 910 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 750 0.5% 1/10W 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


2SC3326N 
2SC1623-L5L6 


25C1623-L5L6 
25A1162-G 
2SC2715-Y 
2SA1226 
DTC144EK 


1% 1/4W 


18K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
390 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


100 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 


CARBON 18K 5% 1/4W 


CARBON 10K 


METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
S/N 20001 to 


5% 1/4W 


18K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
330 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 


100 5% 1/10¥ 
1K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
820 5% 1/10W 
18K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 


20300 
10700 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SVO-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


SP Description 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s 


1K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 
820K 5% 1/10W 


390K 5% 1/10W 
220K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 


METAL 150K 1% 1/4W 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


nnununn 


100 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
33K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

100 5% 1/10W 


METAL, CHIP 10K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 22K 0.5% 1/10W 


R103 1-216-049-00 
R104 1-216-025-00 
R105 1-216-089-00 

*g 1-216-053-00 
R106 1-216-119-00 
R107 1-216-111-00 
R108 1-216-105-00 
R109 1-216-097-00 
R110A 1-215~473-00 

*g Not in use. 
R120 1-216-025-00 
R121 1-216-077-00 
R122 1-216-085-00 
R123 1-216-049-00 
R124 1-216-025-00 
R125,126 1-216-675-11 
R130 1-216-049-00 
R131 1-216-683-11 
R132 1-216-049-00 
R140 1-216-119-00 
R141 1-216-111-00 
R142 1-216-105-00 
R143 1-216-097-00 
R144 1-216-121-00 
R145 1-216-073-00 
R146 1-216-011-00 
R147 1-216-085-00 
R148 1-216-025-00 
R149 1-216-073-00 
R150 1-216-041-00 


R151 1-216-049-00 
R153,154 1-216-077-00 
R161 1-216-295-00 
R163, 164 1-216-295-00 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


nyununn 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s 


1K 5% 1/10W 
820K 5% 1/10W 


390K 5% 1/10W 
220K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
1M 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


27 5% 1/10W 

33K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
0 

0 


CARBON 1K 5% 1/4W 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 


s METAL, CHIP 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 


680K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
68 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


56 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 


43K 0.5% 1/10W 


1K 0.5% 1/10W 
100 5% 1/10W 


33K 5% 1/10W 


1M 5% 1/10W 

33K 5% 1/10W 
6.8K 5% 1/10W 
33K 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
680K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
0 


R166A 1-249-417-11 
*f Not in use. 
R200 1-216-117-00 
R201 1-216-049-00 
R202 1-216-021-00 
R203 1-216-057-00 
R204 1-216-049-00 
R205 1-216-019-00 
R206 1-216-057-00 
R220 1-216-690-11 
*f 1-216-651-11 
R230 1-216-025-00 
R231 1-216-085-00 
R232 Deleted. 
*f 1-216-121-00 
R233 1-216-085-00 
R234 1-216-069-00 
*h 1-216-085-00 
R235 1-216-049-00 
R236 1-216-073-00 
R237 1-216-117-00 
R238 1~216-089-00 
R241 1-216-295-00 
R250 1-216-691-11 
R251 1-216-679-11 


*g; SVO0-9500MD S/N 20001 to 20450 


SV0-9500MD4 S/N 10001 to 11050 


s METAL, CHIP 47K 0.5% 1/10W 
s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W 


*h; SVO-9500MD S/N 20001 to 20650 
SV0-9500MD4 S/N 10001 to 11400 


SV0-9500MD/9500MD4 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 (VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SVO-9500MD4; S/N 10001 to 12200) /SVO-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 

Ref. No. Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description or Q'ty Part No. SP Description 


R253 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W X301 1-527-722-00 s OSC, CRYSTAL 14.31818MHz 
R255,256 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W X550 1-567-866-11 s CRYSTAL 14.31818MHz 

R257 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 

R259 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 

R260 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 


R270 1-216-077-00 
R271 1-216-085-00 
R272 1-216-061-00 
R273 1-216-041-00 
R274 1-216-057-00 


METAL, CHIP 15K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 33K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 


wnuununwnn 


R275 1-216-061-00 
R350, 353 1~216-295-00 
R355 1-216-295-00 
R356 1-216-691-11 
R357 1-216~-679-11 


METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 0 
METAL, CHIP 0 
METAL, CHIP 47K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W 


yununn 


R358, 361 1-216-295-00 
R401,403 1-216-295-00 
R404,405 1-216-061-00 
R406 1-216-041-00 
R407 1-216-037-00 


METAL, CHIP 0 
METAL, CHIP 0 
METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
METAL, CHIP 330 5% 1/10W 


unununn 


R408 1-216-049-00 
R409 1-216-037-00 
R410 1-216-041-00 
R411 1-216-049-00 
R412,413 1-216-073-00 


METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 330 5% 1/10W 
METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


uunuuunn 


R414-416 1-216-089-00 
R500,502 1-216-295-00 
R505 1-216-295-00 
R510-512 1-216-025-00 
R513-515 1-216-073-00 


METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 0 
METAL, CHIP 0 
METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


uuununn 


R516-520 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 

R521 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 

R522 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 

R523 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R550,551 1-216-077-00 s METAL, CHIP 15K 5% 1/10W 


R552 1-216-011-00 s METAL, CHIP 27 5% 1/10W 
R556 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 

R557 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R558 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
R559 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 


R606-608 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 

R610 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 

R611 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
R672 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 

R701,702 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 


R704,706 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 

R708,709 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R710 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R711 1-216-675-11 s METAL, CHIP 10K 0.5% 1/10W 
R712 1-216-679-11 s METAL, CHIP 15K 0.5% 1/10W 


R713 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R720 1-216-683-11 s METAL, CHIP 22K 0.5% 1/10W 
R721 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R722,723 1-216-089-00 s METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
R750 1-216-655-11 s METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 


R751 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 

R752 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 
R990 1-216-063-00 s METAL, CHIP 3.9K 5% 1/10W 
R991 1-216-059-00 s METAL, CHIP 2.7K 5% 1/10W 


SV0-9500MD/9500MD4 14-61 


VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
eo--------- /SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher 
Ref. No. 

or Q'ty Part No. 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher) 

Ref. No. 

or Q'ty Part No. 


SP Description SP Description 


lpc A-6727-404-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, VM-12 C260 1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
Ipc X-3166-759-1 o SHIELD (B SIDE) ASS'Y, VM BOARD C261 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
Ipc 1-535-199-11 o TERMINAL, SOLDERLESS C270 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
lpc 3-173-466-01 0 SHEET, INSULATING, VM BOARD C271 1-163-127-00 s CERAMIC, CHIP 270pF 5% 50V 
lpc 3-173-489-01 o SHIELD (A SIDE), VM BOARD C272 1-163-139-00 s CERAMIC, CHIP 820pF 5% 50V 
C10 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V €290,291 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C13 1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V C292 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C14 1-163-099-00 s CERAMIC, CHIP 18pF 5% 50V €293,300 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C16 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V C301 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C17 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C302 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.luF 25V 
C30 1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V C303 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C31 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V C304 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.1luF 25V 
(34 1-163-110-00 s CERAMIC, CHIP 5lpF 5% 50V C305 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C35 1-163-227-11 s CERAMIC, CHIP 10pF 5% 50V C306 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
(37 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V C307 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C38 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C308 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.luF 25V 
C39 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C309 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C50 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C310 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C51 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C311 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C53 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C312-317 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C54 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V C350,351 1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
C100 1-131-350-00 s TANTALUM 3.3uF 10% 35V C400 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C102 1-164-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.luF 25V C401 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C105,106 1-163-243-11 s CERAMIC, CHIP 47pF 5% 50V C488,489 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.1uF 25V 
C107 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V C490 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C108 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.luF 25V C491,492 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C109 1-163-587-11 s CERAMIC, CHIP 0.039uF 10% 25V €493-498 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C110 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V C499 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C120,123 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C551 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 
€124,125 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V (552,555 1-163-105-00 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
C126 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V C590 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C127,128 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.luF 25V (591-595 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.luF 25V 
C130 1-131-345-00 s TANTALUM 0.47uF 10% 35V C610 1-131-344-00 s TANTALUM 0.33uF 10% 35V 
C131 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V C611 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C140 1-162-638-11 s CERAMIC, CHIP luF 16V C665 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C141 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C710 1-163-023-00 s CERAMIC, CHIP 0.015uF 10% 50V 
C142 1-163-121-00 s CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V C711 1-163-229-11 s CERAMIC, CHIP 12pF 5% 50V 
C143,144 1-163-105-00 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V C712 1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
C145 1-126-301-11 s ELECT luF 20% 50V C713 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C160 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V C714 1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V 
C190 1-124-638-11 s ELECT 22uF 20% 10V C720 1-131-345-00 s TANTALUM 0.47uF 10% 35V 
€191-195 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V €750-752 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
€200,201 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C753 1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V 
C202 1-126-301-11 s ELECT luF 20% 50V C754 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C203 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C800 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C220 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V C990 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C230 1-126-157-11 s ELECT 10uF 20% 16V C991 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C231 1-164-182-11 s CERAMIC, CHIP 3300pF 10% 100V C992 1-126-375-11 s ELECT 100uF 20% 25V 
C232 1-126-162-11 s ELECT 3.3uF 20% 50V C993 1-126-162-11 s ELECT 3.3uF 20% 50V 
C234 1-163-125-00 s CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 

CN701 Y 1-564-019-41 o CONNECTOR, 9P, MALE 
C235 1-163-014-00 s CERAMIC, CHIP 2700pF 5% 50V CN702 Y 1~-506-470-11 s CONNECTOR, 5P, MALE 
C236 1-163-098-00 s CERAMIC, CHIP 16pF 5% 50V CN710 W 1-562-887-11 s CONNECTOR, FPC 20P, FEMALE 
C237 1-131-350-00 s TANTALUM 3.3uF 10% 35V 
€250,251 1-163-141-00 s CERAMIC, CHIP 1000pF 5% 50V cv140 1-141-227-00 s CAP, TRIMMER 20pF 
C252 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V CV230 1-141-227-00 s CAP, TRIMMER 20pF 

CVv550 1-141-260-00 s CAP, TRIMMER 50pF 
C253 1-164-161-11 s CERAMIC, CHIP 2200pF 10% 100V 
C254 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V D140 8-719-949-46 s DIODE 1732 
C257 1-163-263-11 s CERAMIC, CHIP 330pF 5% 50V D230 8-713-300-88 s DIODE 1133C-01 
C258 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V D400, 401 8-719-104-34 s DIODE 182836 
14-62 SV0-9500MD/9500MD4 


au meee eee eee ee eee 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SV0-9500MD4; S/N 12201 and higher) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. sP 


D510,511 8-719-104-34 s 
D710,711 8-719-104-34 s 
D720,750 8-719-104-34 s 
D751A 8-719-911-19 s 
D752A 8-719-911~-19 s 


D800-802 8-719-104-34 s 
FB1-3 1-410-858-21 0 
FL10 1-235-759-11 s 


FL30 1-235-161-00 5 
FL50,51 1-236-848-21 s 


1C100 8-752-334-55 s 
1C120 8-752-334-55 s 
1C130 8-759-239-23 s 
1C131 8-759-925-76 s 
1C132 8-759-925-85 s 
1C160 8-759-987-17 


Ss 
1C161 8-759-925-85 s 
1C200 8-759-072-23 s 
1¢251 8-759-925-90 s 
1€252 8-759-009-51 s 


1C258 8-759-239-58 s 
1C300 8-752-340-75 s 
1C301 8-752-340-75 s 
1C302 8-752-340-75 s 
1C303 8-752-340-75 s 
1C304 8-752-340-75 


1C305 = 8-752-340-75 
1C352 = 8-759-009-51 
1C353 — 8-759-925-90 
1€354 = 8-7§9-925-90 


nnnun 


1C400 8-759-987-~18 
1C420 8-752-032-96 
1C440 8-752-032-96 
1C500 8-759-987-19 
1C710 8-759-239-55 


nunnunn 


1€711 8-759-009-51 s 
1C750 8-759-926-74 s 
1C751 8-759-991-85 s 
1C752 8-759-927-46 s 
1C753 8-759-925-76 s 
1C754 8-759-925-90 s 
IC800 8-759-925-90 s 
1C801 8-759-925-90 s 
1€802 8-759-239-55 s 
1C803 8-759-926-24 s 


1C804 8-759-927-46 s 
1C805 8-759-011-65 s 
1990 8-759-521-23 s 


L10 1-408-408-00 s 
L11 1-410-464-11 s 
L12 1-410-482-31 s 
L30 1-408-408-00 s 
131,50 1-410-482-31 s 


L100,120 1-410-482-31 s 
L140 1-410-463-11 s 
L190 1-410-478-11 s 
L230 1-410-466-41 s 


SVO-9500MD/9500MD4 


Description 


DIODE 182836 
DIODE 182836 
DIODE 182836 
DIODE 188119 
DIODE 188119 


DIODE 182836 
BEADS, FERRITE 


FILTER, LOW-PASS 
FILTER, BANDPASS 3.58MHz 
FILTER, LOW-PASS 


IC CXD1175AM 
IC CXD1175AM 
IC TC74HC86AF 
IC SN74HCO8ANS 
IC SN74HC32ANS 


IC CxD1226Q 

IC SN74HC32ANS 
IC MB87647 

TC SN74HC74ANS 
IC MC14538BF 


IC TC74HC221 AF 
IC CXK1206AM 
IC CXK1206AM 
IC CXK1206AM 
IC CXK1206AM 


IC CXK1206AM 
IC CXK1206AM 
IC MC14538BF 
IC SN74HC74ANS 
IC SN74HC74ANS 


IC CxD1227Q 
IC CXA1106M 
IC CXA1106M 
IC CxD1228Q 
IC TC74HC123AF 


IC MC14538BF 

IC SN74HC393ANS 
IC 74F00SJ 

IC SN74HCOOANS 
IC SN74HCO8ANS 


IC SN74HC74ANS 
IC SN74HC74ANS 
IC SN74HC74ANS 
IC TC74HC123AF 
IC SN74HC164ANS 


IC SN74HCOOANS 
IC MC74HC4053F 
IC PQOSRF2V 


INDUCTOR 8.2uH 
INDUCTOR 3.3uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 8.2uH 
INDUCTOR 100uH 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 2.7uH 
INDUCTOR 47uH 
INDUCTOR 4.7uH 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP 


L250 1-410-482-31 s 
L270 1-408-423-00 s 
L290 1-410-482-31 s 
L300-305 1-410-478-11 s 
L490 1-410-478-11 s 


L491,492 1-408-425-00 s 
L551 1-408-397-00 s 
L590 1-410-478-11 s 


Q10-12 8-729-120-28 
920,21 8-729-120-28 
Q30-32 


Q33 8-729-202-38 
Q50-55 + 8-729-120-28 


Q100,120 8-729-120-28 s 
Q140 8-729-201-27 s 
Q141 8-729-122-63 s 
s 
s 


s 
s 
8-729-120-28 s 
Ss 
s 


Q200 8-729-202-38 
Q210,214 8-729-120-28 


Q270 8-729-120-28 s 
Q271 8-729-216-22 s 
Q550 8-729-201-27 s 
Q551 8-729-122-63 s 
Q710,720 8-729-901-01 s 


R10 1-216-651-11 s 
Rll 1-216-653-11 s 
R12 1-216-079-00 s 
R13 1-216-073-00 s 
R14 1-216-039-00 s 
R15 1-216~-049-00 s 
R16 1-216-650-11 s 
R17 1-216-648-11 s 
R18 1-216-025-00 s 
R20 1-216-049-00 s 


R21 1-216-025-00 s 
R22 1-216-651-11 s 
R23 1-216-079-00 s 
R24 1-216-073-00 s 
R30,31 1-216-651-11 s 
R32 1-216-079-00 s 
R33 1-216-073-00 s 
R34 1-216-037-00 s 
R35,36 1-216-049-00 s 
R37 1-216-041-00 s 
R38 1-216-025-00 s 
R39 1-216-049-00 s 
R40 1-216-025-00 s 
R41,42  1-216-089-00 s 
R50 1-216-073-00 s 
R51 1-216-041-00 s 
R52 1-216-049-00 s 
R53 1-216-073-00 s 
R54 1-216-041-00 s 
R55,56 1-216-049-00 s 
R57-60 1-216-651-11 s 
R61-63  1-216-049-00 s 
R100 1-216-047-00 s 
R101 1-216-079-00 s 
R102 1-216-073-00 s 


Description 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 150uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 47uH 
INDUCTOR 47uH 


INDUCTOR 220uH 
INDUCTOR 1uH 
INDUCTOR 47uH 


TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SC3326N 

TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 


TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SC2715-Y 
TRANSISTOR 2SA1226 
TRANSISTOR 2SC3326N 
TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 


TRANSISTOR 2SC1623-L5L6 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2715-Y 
TRANSISTOR 2SA1226 
TRANSISTOR DTC144EK 


METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


METAL, CHIP 1.2K 0.5% 1/10W 


METAL, CHIP 18K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 390 5% 1/10W 


METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 910 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 750 0.5% 1/10W 


METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 18K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


METAL, CHIP 18K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 330 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 

METAL, CHIP 470 5% 1/10W 


METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 

METAL, CHIP 100 5% 1/10W 
METAL, CHIP 47K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1DK 5% 1/10W 


METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 

METAL, CHIP 820 5% 1/10W 
METAL, CHIP 18K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


14-63 


IVLLAHI 


TAH EDITEDSEL 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R103 
R104 
R105 
R106 
R107 


R108 
R109 
R110 
R120 
R121 


R122 
R123 
R124 
R125,126 
R130 


R131 
R132 
R133 
R140 
R141 


R142 
R143 
R144 
R145 
R146 


R147 
R148 
R149 
R150 
R151 


R153, 154 
R161 
R163, 164 
R166 
R200 


R201 
R202 
R203 
R204 
R205 


R206 
R220 
R230 
R231, 233 
R234 


R235 
R236 
R237 
R238 
R241 


R250 
R253 
R259 
R260 
R261 


R262 
R263 
R270 
R271 
R272 


14-64 


Part No. 


1-216-049-00 
1-216-025-00 
1-216-089-00 
1-216-119-00 
1-216-111-00 


1-216-105-00 
1-216-097-00 
1-216-101-00 
1-216-025-00 
1-216-077-00 


1-216-085-00 
1-216-049-00 
1-216-025-00 
1-216-675-11 
1-216-049-00 


1-216-683-11 
1-216-049-00 
1-216-295-00 
1-216-119-00 
1-216-111-00 


1-216-105-00 
1-216-097-00 
1-216-121-00 
1-216-073-00 
1-216-011-00 


1-216-085-00 
1-216-025-00 
1-216-073-00 
1-216-041-00 
1-216-049-00 


1-216-077-00 
1-216-295-00 
1-216-295-00 
1-216-049-00 
1-216-117-00 


1-216-049-00 
1-216-021-00 
1-216-057-00 
1-216-049-00 
1-216-019-00 


1-216-057-00 
1-216-677-11 
1-216-025-00 
1-216-085-00 
1-216-069-00 


1-216-049-00 
1-216-073-00 
1-216-117-00 
1-216-089-00 
1-216-295-00 


1-216-691-11 
1-216-089-00 
1-216-073-00 
1-216-687-11 
1-216-049-00 


1-216-065-00 
1-216-025-00 
1-216-077-00 
1-216-085-00 
1-216-061-00 


SP 


Description 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL , 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL , 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 


1K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
820K 5% 1/10W 
390K 5% 1/10W 


220K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
150K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 


33K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
10K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


22K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

0 

820K 5% 1/10W 
390K 5% 1/10W 


220K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
1M 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
27 5% 1/10W 


33K 5% 1/10 
100 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


15K 5% 1/10W 


CHIP 0 


CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


0 
1K 5% 1/10W 
680K 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
68 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
56 5% 1/10W 


2.2K 5% 1/10W 
12K 0.5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
33K 5% 1/10W 
6.8K 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
680K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
0 


47K 0.5% 1/10 
47K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
33K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


4.7K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
33K 5% 1/10W 
3.3K 5% 1/10W 


(VM-12 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R273 
R274 
R275 
R350 
R356 


R357 
R401 
R404, 405 
R406 
R407 


R408 
R409 
R410 
R411 , 
R412, 413 


R414-416 
R500, 502 
R510-512 
R513-515 
R516-520 


R523 
R550, 551 
R552 
R556 
R557 


R558 
R559 
R606-608 
R610 
R611 


R650, 651 
R672 

R701, 702 
R704, 706 
R708, 709 


R710 
R711 
R712 
R713,714 
R715 


R716 
R720 
R721 
R722,723 
R750-753 


R754 
R755, 756 
R757A 
R758A 
R760A 


R761A 
R762A 
R800,801 
R803 
R804-806 


R852-855 
R990 
R991 


X301 
X550 


Part No. 


1-216-041-00 
1-216-057-00 
1-216-061-00 
1-216-295-00 
1-216-691-11 


1-216-679-11 
1-216-295-00 
1-216-061-00 
1-216-041-00 
1-216-037-00 


1-216-049-00 
1-216-037-00 
1-216-041-00 
1-216-049-00 
1-216-073-00 


1-216-089-00 
1-216-295-00 
1-216-025-00 
1-216-073-00 
1-216-295-00 


1-216-097-00 
1-216-077-00 
1-216-011-00 
1-216-295-00 
1-216-049-00 


1-216-025-00 
1-216-041-00 
1-216-295-00 
1-216-049-00 
1-216-047-00 


1-216-295-00 
1-216-049-00 
1-216-295-00 
1-216-295-00 
1-216-049-00 


1-216-097-00 
1-216-675-11 
1-216-679-11 
1-216-089-00 
1-216~073-00 


1-216-089-00 
1-216-683-11 
1-216-073-00 
1~216-089-00 
1-216-073-00 


1-216-089-00 
1-216-073-00 
1-249-429-11 
1-249-429-11 
1-249-417-11 


1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-216-073-00 
1-216-295-00 
1-216-089-00 


1-216-295-00 
1-216-063-00 
1-216-059-00 


1-527-722-00 
1-567 -866-11 


SP 


s 
Ss 


Description 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


470 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
3.3K 5% 1/10W 
0 

47K 0.5% 1/10W 


15K 0.5% 1/10W 
0 

3.3K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
330 5% 1/10¥ 


1K 5% 1/10W 
330 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


47K 5% 1/10W 
0 
100 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
0 


100K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
27 5% 1/10W 

0 

1K 5% 1/10W 


100 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
0 

1K 5% 1/10W 
820 5% 1/10W 


METAL, CHIP 0 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


1K 5% 1/10W 
0 
0 
1K 5% 1/10W 


100K 5% 1/10W 
10K 0.5% 1/10W 
15K 0.5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
22K 0.5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


47K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


CARBON 10K 5% 1/4W 
CARBON 10K 5% 1/4W 
CARBON 1K 5% 1/4W 


CARBON 1K 5% 1/4W 
CARBON 1K 5% 1/4¥ 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


10K 5% 1/10W 
0 
47K 5% 1/10W 


0 
3.9K 5% 1/10W 
2.7K 5% 1/10W 


OSC, CRYSTAL 14.31818MHz 
CRYSTAL 14.31818MHz 


SV0-9500MD/9500MD4 


Ref. No. 
or Q'ty 


lpc 
lpe 
lpe 
lpc 
Ipc 


lpe 
3pcs 
lpe 
2pcs 


C1 
C2 
C3 
C4 
C5 


C6 
C30, 31 
C101 
C102 
C103-106 


C107 
C108 
C109 
C110 
C111 


C112 
C113 
C114 
C115 
C116 


C117 
C118 
C119 
C120 
C121 


C122 
C123 
C125 
C126 
C127 


C128 
C129 
C130 
C131 
C132, 133 


C134 
C136, 137 
C138A 

*a 
C139A 

*a 


C141, 142 
C143 
C145 
C146 
C147 


C148 
C149 
C150 
C151 


Part No. 


SP 


A-6727-405-A o 


3-168-157-01 
3-168-158-01 
3-173-464-01 
3-173-465-01 


659-918-01 
703-353-08 
682-547-04 
682-903-11 


1+163-035-00 
1-126-516-11 
1-163-035-00 
1-126-516-11 
1-163-035-00 


3- 
3- 
7- 
7- 


1-124-589-11 
1-124-584-00 
1-163-133-00 
1-163-135-00 
1-164-232-11 


1-163-121-00 
1-124-638-11 
1-163-245-11 
1-163-121-00 
1-124-257-00 


1-126-163-11 
1-163-251-11 
1-164-232-11 
1-124-442-00 
1-163-125-00 


1-163-035-00 
1-163-241-11 
1-124-589-11 
1-124-257-00 
1-131-381-00 


1-126-163-11 
1-163-135-00 
1-163-125-00 
1-163-035-00 
1-124-257-00 


1-163-035-00 
1-163-131-00 
1-164-232-11 
1-163-263-11 
1-164-232-11 


1-163-139-00 
1-124-589-11 
Deleted. 
1-163-227-11 
Deleted. 
1-163-113-00 


1-164-232-11 
1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-163-035-00 
1-163-096-00 


1-124-589-11 
1-163-245-11 
1-164-232-11 
1-124-589-11 


10) 
10) 
O 
O 


oO 
(0) 
Ss 
s 
Ss 
s 
Ss 
Ss 
Ss 


s 
s 
Ss 
Ss 
Ss 


nNununnn yYyNnNuNnnn YNNNN 


YyuNnuNnunn 


Description 


MOUNTED CIRCUIT BOARD, V0-37 
BRACKET (R), VO BOARD 
BRACKET (L), VO BOARD 

SHIELD (A SIDE), VO BOARD 
SHIELD (B SIDE), VO BOARD 


HEAT SINK (for IC1) 
SUPPORTER, PC BOARD 
SCREW +B 3x6 (for IC1) 
SCREW +PWH 3x6 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 120uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 120uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 100uF 20% 10V 

CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 560pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
ELECT 22uF 20% 10V 
CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
ELECT 2.2uF 20% 50V 


ELECT 4.7uF 20% 50V 

CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
ELECT 330uF 20% 6.3V 

CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 39pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 2.2uF 20% 50V 
TANTALUM 47uF 10% 10V 


ELECT 4.7uF 20% 50V 
CERAMIC, CHIP 560pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 2.2uF 20% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 390pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 330pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 820pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 10pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 68pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 13pF 5% 50V 


ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
ELECT 47uF 20% 16V 


NOTE: *a; SVO-9500MD S/N 10001 to 10070 


SVO0-9500MD 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 
C152 1-163-131-00 
C153 1-163-241-11 
C154 1-124-589-11 
C155 1-163-239-11 
C156 1-163-257-11 
C157 1-163-125-00 
C158 1-163-239-11 
C160 1-163-245-11 
C161 1-163-229-11 
C162 1-163-087-00 
C163 1-163-245-11 
C164 1-163-091-00 
C165 1-163-099-00 
C167 1-163-113-00 
C170 1-164-232-11 
C172,173 1-163-035-00 
C174 1-124-589-11 
C175 1-163-037-11 
C201 1-124-589-11 
C202 1-164-232-11 
C203 1-124-589-11 
C204 1-163-133-00 
C205 1-163-121-00 
C208 1-163-127-00 
C209 1-163~-112-00 
C211 1-164-491-11 
C213 1-124-589-11 
C214, 215 1-126-163-11 
C216 1-124-589-11 
C218 1-163-035-00 
€219-221 1-124-589-11 
C222 1-163-097-00 
€223,224 1-124-589-11 
C226 1-124-589-11 
C227 1-163-097-00 
C228A 1-109-627-00 
*a Not in use. 
C230 1-124-589-11 
C231 1-126-163-11 
C232 1-163-115-00 
C233 1-163-035-00 
C234 1-124-589-11 
C235 1-164-232-11 
C240 1-163-121-00 
C241 1-163-113-00 
*a Not in use. 
C242-245 1-164-232-11 
C246 1-163-115-00 
*a 1-163-251-11 
C247 1-163-120-00 
C248 Deleted. 
*a 1-163-239-11 
C249 1-163-139-00 
*a 1-163-121-00 
C250 1-163-035-00 
C251 1-124-589-11 
C252 1-164-232-11 
C254A 1-107-075-00 


*a Not in use. 


Description 


CERAMIC, CHIP 390pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 39pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 180pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 

CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 

CERAMIC, CHIP 12pF 5% 50V 

CERAMIC, CHIP 4pF 50V 


CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 8pF 50V 
CERAMIC, CHIP 18pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 68pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 270pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 62pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 300pF 1% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 4.7uF 20% 50V 

ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 15pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 15pF 5% 50V 


MICA 150pF 2% 500V 


ELECT 47uF 20% 16V 
ELECT 4.7uF 20% 50V 
CERAMIC, CHIP 82pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 68pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 82pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 130pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 820pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


MICA 39pF 2% 50V 


UVTI 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty 


C255A 
*a 
C261, 262 
C302 
C309, 310 


€311-313 
C314 
C315 
C320 
C321 


C322 
C323 
C324 
C325 
C326 


C327A 
C330 
C331 
C332 
C333 


C334 
(335 
C336 
C337 
€340-343 


C344 
(345-348 
C349 
C350 
C351 


C352, 353 
C354, 355 
(356, 357 
C358 
C359 


C360 
C361 
C363 
C364 
C365 


C366 
C370, 371 
C380, 381 
C383 
C384 


C385 
C386A 
C390, 391 
C402 ,407 
C408, 410 


C411,413 
C416-418 
C419 
C420, 422 
C425 


C426 
C427-430 
C431 
(432-434 
NOTE: *a 


14-66 


Part No. SP Description 

1-130-483-00 s MYLAR 0.O0luF 5% 50V 

Not in use. 

1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
1~131-350-00 s TANTALUM 3.3uF 10% 35V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
1-131-351-00 s TANTALUM 4.7uF 10% 35V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
1-107-047-00 s MICA 5.6pF 500V 

1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V 
1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O0.luF 25V 
1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
1-163-089-00 s CERAMIC, CHIP 6pF 50V 
1-124-442-00 s ELECT 330uF 20% 6.3V 
1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% SOV 
1-163-237-11 s CERAMIC, CHIP 27pF 5% 50V 
1-163-229-11 s CERAMIC, CHIP 12pF 5% 50V 
1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-164-222-11 s CERAMIC, CHIP 0.22uF 25V 
1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
; SVO-9500MD S/N 10001 to 10070 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty 


C435 
C436 
C440 
441 
442 


C450 
C451 
C452-454 
C455 
C460 


C461 
C471 
C472 
C473, 480 
C481 


C482 , 483 
C488 
C489 
C491 
C492 


C493 
C494, 495 
C496 
C497 
C498 


c499 


CN201 B 
CN202 W 
CN203 B 
CN206 W 
CN207 W 


CN208 W 
CN211 # 
CN221 W 
CN222 Y 
CN231 Y 


CN232 Y 


010,11 
D101, 103 
D201, 202 
D301 


DL201 
DL301 


FL101 
FL201 
FL301 
FL302 


ICl 
1C10 
1€101 
1¢102 
1€201 


1€202 
1€203 
1€302 
1€303 


Part No. 


1-126-157-11 
1-163-037-11 
1-126-157-11 
1-163-037-11 
1-163-243-11 


1-163-227-11 
1-163-245-11 
1-163-037-11 
1-126-157-11 
1-124-584-00 


1-131-587-11 
1-124-584-00 
1-163-035-00 
1-124-589-11 
1-124-257-00 


1-124-584-00 
1-124-584-00 
1-124-471-00 
1-163-035-00 
1-124-925-11 


1-124-471-00 
1-163-087-00 
1-163-035-00 
1-126-157-11 
1-124-584-00 


1-124-471-00 
1-506-471-11 


1-562-992-11 
1-506-474-11 
1-506-470-11 
1-506-470-11 


1-506-473-11 


8-719-400-18 
8-719-400-18 
8-719-400-18 
8-719-400-18 


1-415-677-11 
1-415-559-11 


1-236-911-11 
1-236-716-11 
1-239-085-11 
1-239-085-11 


8-759-982-10 
8-759-038-46 
8-759-420-64 
8-759-710-07 
8-759-710-07 


8-759-051-54 
8-759-710-86 
8-759-710-86 
8-752-334-55 


Ss 
s 
s 
s 
s 


nNnununnun nununuun 


nnunnn 


nNyununnn 


nuununn 


SP Description 


ELECT 10uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 10uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 47pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 10pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 10uF 20% 16V 

ELECT 100uF 20% 10V 


TANTALUM 0.68uF 5% 35V 
ELECT 100uF 20% 10V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 2.2uF 20% 50V 


ELECT 100uF 20% 10V 

ELECT 100uF 20% 10V 

ELECT 1000uF 20% 6.3V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 470uF 20% 10V 
(Change 47uF -> 470uF) 


ELECT 1000uF 20% 6.3V 
CERAMIC, CHIP 4pF 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT lOuF 20% 16V 

ELECT 100uF 20% 10V 


ELECT 1000uF 20% 6.3V 


CONNECTOR, 6P, MALE 
HARNESS (RP PB) 
CONNECTOR, 10P, MALE 
HARNESS (RP FSC) 
HARNESS (RP REC) 


HARNESS (RP-VO) 

CONNECTOR, FPC 26P, FEMALE 
CONNECTOR, 9P, MALE 
CONNECTOR, 5P, MALE 
CONNECTOR, 5P, MALE 


CONNECTOR, 8P, MALE 


DIODE MA152WK 
DIODE MAL52HK 
DIODE MA152WK 
DIODE MAL52WK 


DELAY LINE 370nS 
DELAY LINE 600nS 


FILTER, LOW-PASS 
FILTER, LOW-PASS 
FILTER, LOW-PASS 
FILTER, LOW-PASS 


IC RC7809FA 
IC SC7SOOF 

IC AN3237FB 
IC NJM2234M 
IC NJM2234M 


IC vC2076MP 

IC NJM2233BM 
IC NJM2233BM 
IC CXD1175AM 


SVO-9500MD 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP 


1C304 8-752-342-61 s 
1C306 8-759-710-07 s 
1C402 8-759-710-07 s 
1C403 8-759-710-07 s 
1C404 8-759-710-86 s 


1C405 8-759-710-07 
1C406 8-759-710-07 
1C407 8-759-710-07 
1C440 8-759-206-29 
1C441 8-759-206-29 


nuunununn 


1C442 8-752-039-13 s 
1C491 8-759-057-43 s 
1C492 = 8-759-057-40 s 


L1 1-410-482-31 s 
L101 1-408-420-00 s 
L102,103 1-410-482-31 s 
L105 1-408-416-00 s 
L106 1-408-422-00 s 


L108 1-408-408-00 s 
L109,110 1-410-482-31 s 
L111 1-408~423-00 s 
L112 1-408-422-00 s 
L115 1-408-411-00 s 


L116 1-408-416-00 s 
L117 1-410-478-11 s 
L118 1-410-482-31 s 
L201,202 1-410-482-31 s 
L210 1-410-489-11 s 


L212 1-410-476-11 s 
L213 1-410-478-11 s 
*a 1-408-418-00 s 
L214 1-408-425-00 s 
*a 1-408-429-00 s 


L215 1-410-482-31 s 

L220A 1-408-425-00 s 
*a Not in use. 

L221A 1-410-464-11 s 
*a Not in use. 


L301,302 1-410-482-31 s 
L310 1-410-482-31 s 
L311 1-410-470-11 s 
L312 1-410-471-11 s 
L320A 1-408-420-00 s 


L440 —- 1-410-473-11 s 
L441 —- 1-410-476-11 s 
L444,490 1-410-482-31 s 


Q10 8-729-901-06 s 
Q1l 8~729-216-22 s 
Q12,13  8-729-901-01 s 
Q14 8-729-901-06 s 
Q15 8-729-901-01 s 


Q16 8-729-216-22 s 
Q17,19 8-729-901-06 s 
Q20-22 8-729-901-01 s 
030-32 8-729-230-49 s 
040 8-729-230-49 s 


Q41 8-729-202-38 s 
Q101-114 8-729-901-01 s 


Description 


IC CXD2105AQ 
IC NJM2234M 
IC NJM2234M 
IC NJM2234M 
IC NJM22338M 


IC NJM2234M 
IC NJM2234M 
IC NJM2234M 
IC TA7060AP-SONY 
IC TA7060AP-SONY 


IC CXA1413L 
IC MC145768F 
IC MC145778F 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 82uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 39uH 
INDUCTOR 120uH 


INDUCTOR 8.2uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 150uH 
INDUCTOR 120uH 
INDUCTOR 15uH 


INDUCTOR 39uH 
INDUCTOR 47uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 390uH 


INDUCTOR 33uH 
INDUCTOR 47uH 
INDUCTDR 56uH 
INDUCTOR 220uH 
INDUCTOR 470uH 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 220uH 


INDUCTOR 3.3uH 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 10uH 
INDUCTOR 12uH 
INDUCTOR 82uH 


INDUCTOR 18uH 
INDUCTOR 33uH 
INDUCTOR 100uH 


TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR DTC144EK 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR 2SC3326N 
TRANSISTOR DTC144EK 


NOTE: *a; SVO-9500MD S/N 10001 to 10070 


SV0-9500MD 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty 


Q116 
Q118,119 
Q120,121 
Q122 
Q123 


Q124,125 
Q126 
Q128 
Q130 
Q131 


Q201 
Q203-205 
Q206 
Q207 
Q208, 209 


Q210-213 
Q214 
Q215 
Q216 
Q261, 262 


Q304-306 
Q310,311 
Q312 

Q313,314 
Q320, 323 


324 
0326 
0327 
328 
9329 


333-337 
9339 
9402 
420,421 
430,431 


432,433 
0434 
0435 
0438-440 
0480-483 


R10 
R11,12 
R13 
R14 
R15 


R16 
R20 
R21, 22 
R30 
R31 


R32 
R33 
R34 
R35 
R36 


R37 
R40 
R41 
R42,43 


Part No. SP Description 


8-729-901-01 
8-729-901-06 


8-729-216-22 
8-729-901-06 


-729-230-49 
-729-216-22 


-729-216-22 
-729-901-06 


8-729-901-01 
8-729-230-49 


8-729-230-49 
8-729-216-22 


8-729-230-49 
8-729-901-06 


8-729-901-01 


s TRANSISTOR 
s TRANSISTOR 
8-729-230-49 s TRANSISTOR 
Ss 
Ss 


s TRANSISTOR 
s TRANSISTOR 
8-729-216-22 s TRANSISTOR 
s 
s 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


8-7 s TRANSISTOR 
8-7 s TRANSISTOR 
8~729-230-49 s TRANSISTOR 
8-7 s TRANSISTOR 
8-7 s TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


DTC144EK 
DTA144EK 
2SC2712-YG 
2SA1162-G 
DTA144EK 


2SC2712-YG 
2SA1162-G 
2S8C2712-YG 
2SA1162-G 
DTA144EK 


DTC144EK 
28C2712~-YG 
2SA1162-G 
2S8C2712-YG 
2SA1162-G 


2S8C2712-YG 
DTAL44EK 


TRANSISTOR DTC144EK 


s 
s 
8~729-230-49 s TRANSISTOR 2S(2712-YG 
s 
s 


8-729-230-49 


8-729-230-49 
8-729-230-49 


8-729-901-01 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR DTC144EK 


s 
s 
8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G 
s 
s 


8-729-230-49 


8-729-216-22 
8-729-230-49 


8-729-230-49 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 


Ss 
Ss 
8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G 
Ss 
Ss 


8-729-216-22 


8-729-230-49 
8-729-202-38 


8-729-216-22 


TRANSISTOR 2SA1162-G 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC3326N 


TRANSISTOR 2SA1162-G 


s 
s 
8-729-230~49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
s 
s 


8-729-230-49 


8-729-903-97 
8-729-216-22 
8-729-230-49 
8-729-216-22 
8-729-230-49 


1-216-041-00 s METAL, 
1-216-065-00 s METAL, 
1-216-049-00 s METAL, 
s 
s 


uunuununn 


1-216-065-00 s METAL, 
1-216-049-00 s METAL, 


1-216-295-00 
1-216-097-00 s METAL, 
1-216-073-00 s METAL, 
1-216-041-00 s METAL, 
1-216-037-00 s METAL, 


1-216-053-00 s METAL, 
1~-216-081-00 s METAL, 
1-216-073-00 s METAL, 
1-216-049-00 s METAL, 
1-216-073-00 s METAL, 


METAL, 


nunun 


1-216-049-00 s METAL, 
1-216-295-00 s METAL, 
1-216-049-00 s METAL, 
1-216-089-00 s METAL, 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR FMS1FE 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


470 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


CHIP O 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 


100K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
330 5% 1/10W 


1.5K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 


CHIP 0 


CHIP 
CHIP 


1K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 


UUITTHUTAT 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; 


Ref. No. 
or Q'ty 


R44A 
R51, 53 
R101 
R102 
R103, 104 


R105 
R106 
R107 
R108 
R109 


R110 
R111 
R112 
R114 
R115 


R116 
R117 
R118 
R119 
R120 


R121 
R122 
R123 
R124 
R125,126 


R127 
R128 
R129 
R130 
R132 


R135 
R136 
R138 
R139 
R140 


R141 
R142 
R143 
R144 
R145,146 


R148 
R151 
R152 
R155 
R156 


R157 ,158 
R159 
R160 
R161 
R162 


R163" 
R164 
R165, 166 
R168 
R169 


R170 


R171 
R172 


14-68 


Part No. 


1-216-295-00 
1-216-295-00 
1-216-651-11 
1-216-061-00 
1-216-053-00 


1-216-091-00 
1-216-073-00 
1-216-071-00 
1-216-069-00 
1-216-085-00 


1-216-636-11 
1-216-047-00 
1-216-115-~00 
1-216-105-00 
1-216-129-00 


1-216-651-11 
1-216-668-11 
1-216-674-11 
1-216-051-00 
1-216-668~-11 


1-216-089-00 
1-216-651-11 
1-216-638-11 
1-216-053-00 
1-216-057-00 


1-216-067-00 
1-216-057-00 
1-216-651-11 
1-216-637-11 
1-216-057~00 


1-216-657-11 
1-216-073-00 
1-216-071-00 
1-216-077-00 
1-216-081-00 


1-216-657-11 
1-216-071-00 
1-216-081-00 
1-216-077~00 
1-216-073-00 


1-216-654-11 
1-216-041-00 
1-216-089-00 
1-216-077-00 
1-216-075-00 


1-216-639-11 
1-216-065-00 
1-216-639-11 
1-216-077-00 
1-216-075-00 


1-216-643-11 
1-216-295-00 
1-216-643-11 
1-216-037-00 
1-216-057-00 


1-216-049-00 
1-216-113-00 
1-216-655-11 


s 
s 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL , 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


S/N 10001 to 11620) 


SP Description 


CHIP 0 

CHIP 0 

CHIP 1K 0.5% 1/10W 
CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 1.5K 5% 1/10W 
CHIP 56K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 8.2K 5% 1/10W 
CHIP 6.8K 5% 1/10W 
CHIP 33K 5% 1/10W 
CHIP 240 0.5% 1/10W 


CHIP 820 5% 1/10W 

CHIP 560K 5% 1/10W 
CHIP 220K 5% 1/10W 
CHIP 2.2M 5% 1/10W 


CHIP 1K 0.5% 1/10W 
CHIP 5.1K 0.5% 1/10W 
CHIP 9.1K 0.5% 1/10W 
CHIP 1.2K 5% 1/10W 
CHIP 5.1K 0.5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 1K 0.5% 1/10W 
CHIP 300 0.5% 1/10W 
CHIP 1.5K 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 5.6K 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 1K 0.5% 1/10W 
CHIP 270 0.5% 1/10W 


CHIP 2.2K 5% 1/10W 


(Change 10K -> 2.2K) 


METAL , 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 1.8K 0.5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 8.2K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 


CHIP 1.8K 0.5% 1/10W 
CHIP 8.2K 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 


CHIP 1.3K 0.5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 12K 5% 1/10W 


CHIP 330 0.5% 1/10W 
CHIP 4.7K 5% 1/10W 
CHIP 330 0.5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 12K 5% 1/10W 


CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 0 

CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 330 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 


CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 470K 5% 1/10W 
CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; 


Ref. No. 
or Q'ty 


R173 
R174 
R175 
R176-178 
R179 


R181 
R183 
R185 
R186 
R187 


R196 
R197 
R201 
R202 
R203 


R205 
R207 
R208 
R209 
R210 


R211 
R213 
R214 
R217, 218 
R219A 


R220 
R221 
R222 
R223 
R224 


R225 
R226 
R227 
R228 
R229 


R230 
R232 
R235 
R250 
R251 


R252 
R253 
R254 
R255 
R256 


R257 
R258 
R259 
R260 
R261, 262 


R263 
R264 
R270 
R271 
R272 


R276 
R277-279 
R280 
R281 


Part No. 


1-216-079-00 s 
1-216-113-00 s 
1-216-073-00 s 
1-216-643-11 s 
1-216-055-00 s 


1-216-073-00 s 
1-216-033-00 s 
1-216-061-00 s 
1-216-053-00 s 
1-216-041-00 s 


1-216-049-00 s 
1-216-073-00 s 
1~216-053-00 s 
1-216-657-11 s 
1-216-645-11 s 


1-216-639-11 s 
1-216-049-00 s 
1-216-073-00 s 
1-216-113-00 s 
1-216-655-11 s 


1-216-295-00 s 
1-216-663-11 s 
1~216-295-00 s 
1-216-651-11 s 
1-215-449-00 s 


1-216-077-00 s 
1-216-071-00 s 
1-216-043-00 s 
1-216-651-11 s 
1-216-049-00 s 


1-216-656-11 s 
1-216-057-00 s 
1-216-077-00 s 
1-216-071-00 s 
1-216-651-11 s 


1-216-073-00 s 
1-216-063-00 s 
1-216-073-00 s 
1-216-077-00 s 
1-216-073-00 s 


1-216-051-00 s 
1-216-049-00 s 
1-216-055-00 s 
1-216-049-00 s 
1-216-081-00 s 


1-216-039-00 s 
1-216-642-11 s 
1-216-057-00 s 
1-216-033-00 s 
1-216-081-00 s 


1-216-047-00 s 
1-216-013-00 s 
1-216-057-00 s 
1-216-651-11 s 
1-216-645-11 s 


1-216-651-11 s 
1-216-081-00 s 
1-216-077-00 s 
1-216-045-00 s 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL , 


METAL, 
METAL, 
METAL , 
METAL , 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL , 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


S/N 10001 to 11620) 


SP Description 


CHIP 18K 5% 1/10W 
CHIP 470K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 1.8K 5% 1/10W 


CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 220 5% 1/10W 
CHIP 3.3K 5% 1/10W 
CHIP 1.5K 5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10H 


CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 1.5K 5% 1/10W 
CHIP 1.8K 0.5% 1/10W 
CHIP 560 0.5% 1/10W 


CHIP 330 0.5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 470K 5% 1/10H 
CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 


CHIP 0 

CHIP 3.3K 0.5% 1/10W 
CHIP 0 

CHIP 1K 0.5% 1/10W 


METAL 15K 1% 1/6W 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL , 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 8.2K 5% 1/10W 
CHIP 560 5% 1/10W 
CHIP 1K 0.5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 


CHIP 1. 
CHIP 2.2K 

CHIP 15 

CHIP 8.2K Bt 1/10W 
CHIP 1K 0.5% 1/10W 


CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 3.9K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 


CHIP 1.2K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 1.8K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 


CHIP 390 5% 1/10W 
CHIP 430 0.5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 220 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 


K 0.5% 1/10W 
a 1/10H 


6 
2 
5K 5% 1/10W 
2 


CHIP 820 5% 1/10W 
CHIP 33 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 1K 0.5% 1/10W 
CHIP 560 0.5% 1/10W 


CHIP 1K 0.5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 
CHIP 15K 5% 1/10W 
CHIP 680 5% 1/10W 


SV0-9500MD 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) (V0-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 
Ref. No. Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP Description or Q'ty Part No. SP Description 
R282 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R369A 1-249-429-11 s CARBON 10K 5% 1/4W 
R283-285 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W R374 1-216-643-11 s METAL, CHIP 470 0.5% 1/10W 
R286 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R375 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W 
R287 1-216-649-11 s METAL, CHIP 820 0.5% 1/10W R376 1-216-657-11 s METAL, CHIP 1.8K 0.5% 1/10W 
R289 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 R377 1-216-646-11 s METAL, CHIP 620 0.5% 1/10W 
R295A 1-215-405-00 s METAL 220 1% 1/6W R378-380 1-216-045-00 s METAL, CHIP 680 5% 1/10W 

*a Not in use. R381-383 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R296A 1-215-405-00 s METAL 220 1% 1/6W R384 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W 

*a Not in use. R385 1-216-057~-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R300 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W R393 1-216-649-11 s METAL, CHIP 820 0.5% 1/10W 
R310 1-216-035-00 s METAL, CHIP 270 5% 1/10W R394 1-216-655-11 s METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 
R311 1-216-639-11 s METAL, CHIP 330 0.5% 1/10W R395 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R312 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R396 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R313 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R397 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R314 1-216-659-11 s METAL, CHIP 2.2K 0.5% 1/10W R398 1-216-055-00 s METAL, CHIP 1.8K 5% 1/10W 
R315 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W R399 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R316 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R400 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R317 1-216-655-11 s METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W R401 1-216-059-00 s METAL, CHIP 2.7K 5% 1/10W 
R318 1-216-665-11 s METAL, CHIP 3.9K 0.5% 1/10W R406,407 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R319 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R408 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R320 1-216-669-11 s METAL, CHIP 5.6K 0.5% 1/10W R410,411 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R323 1-216-053-00 s METAL, CHIP 1.5K 5% 1/10W R415 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R324 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R421 1-216-083-00 s METAL, CHIP 27K 5% 1/10W 
R326 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R422 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R327 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W R423 1-216-051-00 s METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 
R328 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R424,425 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R329 1-216-051-00 s METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10H R426 1-216-053-00 s METAL, CHIP 1.5K 5% 1/10W 
R330 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W R431,432 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R331 1-216-025-00 s METAL, CHIP 100 5% 1/10W R440,441 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R332 1-216-655-11 s METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W R442 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R333 1-216-627-11 s METAL, CHIP 100 0.5% 1/10W R443 1-216-031-00 s METAL, CHIP 180 5% 1/10W 
R334 1-216-295-00 s METAL, CHIP 0 R444 1-216-043-00 s METAL, CHIP 560 5% 1/10W 
R335,336 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W R445 1~-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R337 1-216-035-00 s METAL, CHIP 270 5% 1/10W R446 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R338 1-216-065-00 s METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W R447-449 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R339 1-216-121-00 s METAL, CHIP 1M 5% 1/10W R450 1~216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R340 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R451 1-216-655-11 s METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 
R341 1-216-085-00 s METAL, CHIP 33K 5% 1/10W R452 1-216-041-00 s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
R342 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R453 1-216-057-00 s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 
R343 1-216-051-00 s METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W R454 1-216-655-11 s METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 
R344 1-216-035-00 s METAL, CHIP 270 5% 1/10W R455 1-216-647-11 s METAL, CHIP 680 0.5% 1/10W 
R345 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W R456,457 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
R346 1-216-067-00 s METAL, CHIP 5.6K 5% 1/10W R458 1-216-644-11 s METAL, CHIP 510 0.5% 1/10W 
R348 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R459 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R349 1-216-097-00 s METAL, CHIP 100K 5% -1/10W R460-462 1-216-659-11 s METAL, CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
R350 1-216-033-00 s METAL, CHIP 220 5% 1/10W R466 1-216-671-11 s METAL, CHIP 6.8K 0.5% 1/10W 
R351 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W R467 1-216-649-11 s METAL, CHIP 820 0.5% 1/10W 
R352 1-216-033-00 s METAL, CHIP 220 5% 1/10W R468 1-216-671-11 s METAL, CHIP 6.8K 0.5% 1/10W 
R353 1-216-061-00 s METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W R469,470 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R354 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R471,472 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
R355 1-216-081-00 s METAL, CHIP 22K 5% 1/10W R473 1-216-053-00 s METAL, CHIP 1.5K 5% 1/10W 
R356 1-216-053-00 s METAL, CHIP 1.5K 5% 1/10W R474 1-216-083-00 s METAL, CHIP 27K 5% 1/10W 
R360 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W R475 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R361 1-216-035-00 s METAL, CHIP 270 5% 1/10W R476 1-216-748-11 s METAL, CHIP 39K 1% 1/10W 
R362 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R477 1-216-073-00 s METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
R363 1-216-669-11 s METAL, CHIP 5.6K 0.5% 1/10W R478 1-216-049-00 s METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
R364 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R479 1-216-073-00 s METAL, CHIP 1OK 5% 1/10W 
R366 1-216-650-11 s METAL, CHIP 910 0.5% 1/10W R480 1-216-055-00 s METAL, CHIP 1.8K 5% 1/10W 
R367 ,368 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W R481 1-216-047-00 s METAL, CHIP 820 5% 1/10W 


NOTE: *a; SVO-9500MD S/N 10001 to 10070 
SVO-9500MD 14-69 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 10001 to 11620) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R482 
R483 
R484 
R485 
R486 


R487 
R488 
R490 
R491 
R492 


R493 
R494 
R495 
R496 
R497 


R498 , 499 


RV30 

RV101 
RV102 
RV103 
RV104 


RV105 
RV106 
RV107 
RV108 
RV109 


RV202 
RV210 
RV211 
RV260 
RV310 


RV311 
RV401 
RV402 
RV480 
RV481 


RV482 


NOTES: *e; SVO-9500MD S/N 20001 to 20150 


14-70 


Part No. 


1-216-041-00 
1-216-073-00 
1-216-049-00 
1-216-047-00 
1-216-081-00 


1-216-073-00 
1-216-057-00 
1-216-097-00 
1-216-624-11 
1-216-097-00 


1-216-083-00 
1-216-073-00 
1-216-097-00 
1-216-624-11 
1-216-097-00 


1-216-624-11 


1-238-012-11 
1-238-015-11 
1-238-016-11 
1-238-016-11 
1-238-017-11 


1-238-012-11 
1-238-017-11 
1-238-017-11 
1-238-017-11 
1-238-015-11 


1-238-011-11 
1-241-119-11 
1-241-119-11 
1-241-119-11 
1-238-015-11 


1-238-015-11 
1-238-012-11 
1-238-012-11 
1-238-012-11 
1-238-013-11 


1-238-013-11 


SP 


s 


s 
s 
s 
s 


Description 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 


RES, 
RES, 
RES, 
RES, 
RES, 


RES, 
RES, 
RES, 
RES, 
RES, 


RES, 
RES, 
RES, 
RES, 
RES, 


RES, 
RES, 
RES, 
RES, 
RES, 


RES, 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 


ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 


ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 


ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 


ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 


ADJ, 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 


470 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
820 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
75 0.5% 1/10¥ 
100K 5% 1/10W 


27K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
75 0.5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
75 0.5% 1/10W 
1K 

4.7K 

10K 

10K 

22K 


SV0-9500MD4 S/N 10001 to 10350 


VO-37 BOARD /SV0-9500MD ; S/N 20001 to 21200 


Ref. No. 
or Q'ty 


Ipc 
lpe 
Ipc 
Ipc 
lpc 


C102 
C103-106 


C107 
C108 
C109 
C110 
C111 


C112 
C113 
C114 
C115 
C116 


C117 
C118 
C119 
C120 
C121 

*g 


C122 
C123 
C125 
C126 
C127 


C128 
C129 
C130 
C131 
C132, 133 


C134 
C135A 

*e 
C136, 137 
C141, 142 


C143 
C145 
C146 
C147 
C148 


C149 
C150 
C151 
C152 


SVO-9500MD4 S/N 10001 


Part No. 


/SV0-9500MD4; S/N 10001 to 12200 


SP Description 


A-6727-405-A o MOUNTED CIRCUIT BOARD, VO-37 
3-168-157-01 0 BRACKET (R), VO BOARD 
3-168-158-01 o BRACKET (L), VO BOARD 
3-173-464-01 o SHIELD (A SIDE), VO BOARD 


3-173-465-01 


3-659-918-01 
3-703-353-08 
7-682-547-04 
7-682-903-11 


1-163-035-00 
1-126-516-11 
1-163-035-00 
1-126-516-11 
1-163-035-00 


1-124-589-11 
1-124-584-00 
1-163-133-00 
1-163-136-00 
1-164-232-11 


1-163-251-11 
1-124-638-11 
1-163-245-11 
1-163-121-00 
1-124-257-00 


1-126-163-11 
1-163-251-11 
1-164-232-11 


Oo 
Oo 
Oo 
s 
Ss 
$s 
s 
Ss 
s 
Ss 
Ss 
Ss 
s 
Ss 
s 
s 
Ss 
s 
s 
s 
Ss 


s 
s 


SHIELD (B SIDE), VO BOARD 


HEAT SINK (for IC1) 
SUPPORTER, PC BOARD 
SCREW +B 3x6 (for IC1) 
SCREW +PWH 3x6 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 120uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 120uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 100uF 20% 10V 

CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 620pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
ELECT 22uF 20% 10V 
CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
ELECT 2.2uF 20% 50V 


ELECT 4.7uF 20% 50V 
CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.01uF 10% 100V 


1-124-442-00 s ELECT 330uF 20% 6.3V 
1-163-125-00 s CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 


1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
1-163-241-11 s CERAMIC, CHIP 39pF 5% 50V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-124-257-00 s ELECT 2.2uF 20% 50V 
1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 

Change TANTALUM 47uF -> ELECT 47uF 


1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V 
1-163-136-00 s CERAMIC, CHIP 620pF 5% 50V 


1-163-253-11 
1-163-035-00 
1-124-257-00 


1-163-035-00 
1-163-131-00 
1-164-232-11 
1-163-263-11 
1-164-232-11 


1-163-139-00 
1-124-465-00 
Not in use. 

1-124-589-11 
1-164-232-11 


1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-163-035-00 
1-163-096-00 
1-124-589-11 


1-163-245-11 
1-164-232-11 


s 
s 
s 


s 
s 
s 
Ss 
Ss 


Ss 
Ss 


Ss 


CERAMIC, CHIP 120pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 2.2uF 20% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 390pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 330pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 820pF 5% 50V 
ELECT 0.47uF 20% 50V 


ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CHIP 0.022uF 10% 50V 
CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 13pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 56pF 5% SOV 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CERAMIC, 
CERAMIC, 


1~124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
1-163-131-00 s CERAMIC, CHIP 390pF 5% SOV 


*g; SVO-9500MD S/N 20001 to 20450 


to 11050 


SV0-9500MD/9500MD4 


(VO-37 BOARD /SV0-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SV0O-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 


(V0-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SV0-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 


Ref. Neo. Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP Description or Q'ty Part No. SP Description 
C153 1-163-241-11 s CERAMIC, CHIP 39pF 5% 50V C315 1-131-377-00 s TANTALUM 10uF 10% 10V 
C154 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V *g 1-131-350-00 s TANTALUM 3.3uF 10% 35V 
C155 1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V C320 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C156 1-163-257-11 s CERAMIC, CHIP 180pF 5% 50V C321 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C157 1-163-125-00 s CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V C322 1-131-351-00 s TANTALUM 4.7uF 10% 35V 
C158 1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V C323 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C160 1-163-245-11 s CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V C324 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.O0luF 10% 100V 
C161 1-163-229-11 s CERAMIC, CHIP 12pF 5% 50V C325 1-163-251-11 s CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
C162 1-163-087-00 s CERAMIC, CHIP 4pF 50V C326 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C163 1-163-245-11 s CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V C327 1~163-089-00 s CERAMIC, CHIP 6pF 50V 
C164 1-163-091-00 s CERAMIC, CHIP 8pF 50V C330 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C165 1-163-099-00 s CERAMIC, CHIP 18pF 5% 50V C331 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C167 1-163-113-00 s CERAMIC, CHIP 68pF 5% 50V C332 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V 
C170 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C333 1-163-133-00 s CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
C172,173 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V C334 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C174 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C335 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C175 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V C336 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C182 1-163-089-00 s CERAMIC, CHIP 6pF 50V C337 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C201 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 340-343 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP 0.luF 25V 
C202 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C344 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C203 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C345-348 1-163-038-00 s CERAMIC, CHIP O.luF 25V 
C204 1-163-126-00 s CERAMIC, CHIP 240pF 5% 50V C349 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C205 1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V C350 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C208 1-163-127-00 s CERAMIC, CHIP 270pF 5% 50V C351 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
C209 1-163-112-00 s CERAMIC, CHIP 62pF 5% 50V C€352,353 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
*g 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C211 1-164-491-11 s CERAMIC, CHIP 300pF 1% 50v 
C213 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C354,355 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
€214,215 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V C356,357 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.OluF 10% 100V 
C216 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C358 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C218 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V C359 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C360 1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
€219-221 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C222 1-163-097-00 s CERAMIC, CHIP 15pF 5% 50V C361 1-163-097-00 s CERAMIC, CHIP 15pF 5% 50V 
€223,224 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C363 1-124-442-00 s ELECT 330uF 20% 6.3V 
C226 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C364 1-163-239-11 s CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
C227 1-163-097-00 s CERAMIC, CHIP 15pF 5% 50V C365 1-163-237-11 s CERAMIC, CHIP 27pF 5% 50V 
C366 1-163-229-11 s CERAMIC, CHIP 12pF 5% 50V 
C228 1-163-121-00 s CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
C230 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V €370,371 1-164-232~11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
(231 1-126-163-11 s ELECT 4.7uF 20% 50V C380,381 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C232 1-163-115-00 s CERAMIC, CHIP 82pF 5% 50V C382A 1-163-237-11 s CERAMIC, CHIP 27pF 5% 50V 
C233 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V C383 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C384 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C234 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C235 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C385 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C240 1-163-121-00 s CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V C386 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C241 1-163-257-11 s CERAMIC, CHIP 180pF 5% 50V €390,391 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
€242-245 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C402 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C407,408 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C246 1-163-115-00 s CERAMIC, CHIP 82pF 5% 50V 
C248 1-163-241-11 s CERAMIC, CHIP 39pF 5% 50V C410 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C249 1-163-139-00 s CERAMIC, CHIP 820pF 5% 50V C411,413 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C250 1-163-035-00 s CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V C416-418 1-163-037~11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
C251 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C419 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C420,422 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C252 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V *g 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C253 1-163-235-11 s CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 
(254 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V C423A 1-107-077-00 s MICA 47pF 5% 50V 
C261,262 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V *f Not in use. 
C301A 1-107-036-00 s MICA 68pF 5% 500V C425 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C426 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
C302 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C427-430 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V 
C309,310 1-124-584-00 s ELECT 100uF 20% 10V 
C311-313 1-124-589-11 s ELECT 47uF 20% 16V C431 1-164-222-11 s CERAMIC, CHIP 0.22uF 25V 
C314 1-164-232-11 s CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V (432-434 1-163-037-11 s CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
NOTES: *f; SVO-9500MD S/N 20001 to 20300 *g: SVO-9500MD S/N 20001 to 20450 


IMU 


SV0-9500MD4 S/N 10001 to 10700 SV0-9500MD4 S/N 10001 to 11050 


SV0-9500MD/9500MD4 14-71 


HTT 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SVO-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 


SV0-9500MD4 S/N 10001 to 10350 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 
C435 1-126-157-11 
C436 1-163-037-11 
C440 1-126-157-11 
C441 1-163-037-11 
C442 1-163-243-11 
C450 1-163-227-11 
C451 1-163-245-11 
C452-454 1-163-037-11 
C455 1-126-157-11 
C460 1-124-584-00 
C461 1-131-377-11 
*g 1-131-587-11 
C471 1-124-584-00 
C472 1-163-035-00 
C473,480 1-124-589-11 
C481 1-124-257-00 
C482,483 1-124-584-00 
C488 1-124-584-00 
C489 1-124-471-00 
C491 1-163-035-00 
C492 1-124-925-11 
*e Change 47uF 
C493 1-124-471-00 
C494,495 1-163-087-00 
C496 1-163-035-00 
C497 1-126-157-11 
C498 1-124-584-00 
C499 1-124-471-00 
CN201 B 1-506-471-11 
CN202 H ----~------- 
CN203 B 1-506-475-11 
CN206 W -~----------- 
(N207 W ------------ 
CN208 W ------------ 
CN211 W 1-562-992-11 
CN221 W 1-506-474-11 
CN222 Y 1-506-470-11 
CN231 Y 1-506-470-11 
CN232 Y 1-506-473-11 
010,101 8-719-400-18 
D102A = 8-71 9-104-10 
D103 8-719-400-18 
0130A 8-719-911-19 
*e Not in use. 
D201,202 8-719-400-18 
D301 8-719-400-18 
D401A = 8-719-911-19 
DL201 1-415-677-11 
DL301 1-415-559-11 
FL101 1-236-911-11 
FL201 1-236-716-11 
FL301 1-239-085-11 
FL302 1-239-085-11 
IC1 8-759-982-10 
1C10 8-759-038-46 
IC101 8-759-420-64 
1102 8~759-710-07 
NOTES: *e; SVO-9500MD 
14-72 


vuunununn 


nyunuun 


Ss 
Ss 
s 
s 
S 


s 


SP Description 


ELECT 10uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 10uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% SOV 
CERAMIC, CHIP 47pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 10pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP S6pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 10uF 20% 16V 

ELECT 100uF 20% 10V 


TANTALUM 10uF 5% 10V 
TANTALUM 0.68uF 5% 35V 
ELECT 100uF 20% 10V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


ELECT 2.2uF 20% 50V 

ELECT 100uF 20% 10V 

ELECT 100uF 20% 10V 

ELECT 1000uF 20% 6.3V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


ELECT 470uF 20% 10V 


-> 470uF 


s 
Ss 
s 


Ss 


Ss 


uyun 


ELECT 1000uF 20% 6.3V 
CERAMIC, CHIP 4pF 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


ELECT 10uF 20% 16V 
ELECT 100uF 20% 10V 
ELECT 1000uF 20% 6.3V 


CONNECTOR, 6P, MALE 
HARNESS (RP PB) 
CONNECTOR, 10P, MALE 
HARNESS (RP FSC) 
HARNESS (RP REC) 


HARNESS (RP-VO) 

CONNECTOR, FPC 26P, FEMALE 
CONNECTOR, 9P, MALE 
CONNECTOR, 5P, MALE 
CONNECTOR, 5P, MALE 


CONNECTOR, 8P, MALE 


DIODE MA152WK 
DIODE 1SS99 
DIODE MA152WK 
DIODE 18119 


DIODE MA152WK 
DIODE MA1L52WK 
DIODE 188119 


DELAY LINE 370nS 
DELAY LINE 600nS 


FILTER, LOW-PASS 
FILTER, LOW-PASS 
FILTER, LOW-PASS 
FILTER, LOW-PASS 


IC RC7809FA 
IC SC7SO0F 

IC AN3237FB 
IC NJM2234M 


S/N 20001 to 20150 


(V0-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SV0-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 


Part No. sP 


Ref. No. 
or Q'ty 


1€201 
1€202 
1C203 
1€302 
1C303 


1C304 
1(306 
1C402 
1C403 
1C404 


1C405 
1C406 
1C407 
1440 
1C441 


1C442 
1C491 
1¢492 


L1 

L101 
L102, 103 
L105 
L106 


L108 
L109,110 
L111 
L112 
L115 


L116 
L117 
L118 
L121 
L201, 202 


L210 
L211 
L212 
L213 
L214 


L215 
L216 
L301, 302 
L310 
L311 


L312 
L320 
L440 
L441 
L444, 490 


Q10 
Qll 
Q12,13 
g14 
gis 


Q16 
Q17,19 
Q20-22 
Q30-32 
Q40 


8-759-710-07 
8-759-051-54 
8-759-710-86 
8-759-710-86 
8-752-334-55 


8-752-342-61 
8-759-710-07 
8-759-710-07 
8-759-710-07 
8-759-710-86 


8-759-710-07 
8-759-710-07 
8-759-710-07 
8-759-206-29 
8-759-206-29 


8-752-039-13 
8-759-057~43 
8-759-057-40 


1-410-482-31 
1-408-420-00 
1-410-482-31 
1-408-416-00 
1-408-422-00 


1-408-408-00 
1-410-482-31 
1-408-423-00 
1-408-422-00 
1-408-411-00 


1-408-416-00 
1-410-478-11 
1-410-482-31 
1-408-424-00 
1-410-482-31 


1-410-489-11 
1-410-464-11 
1-410-476-11 
1-410-478-11 
1-408-425-00 


1-410-482-31 
1-408-425-00 
1-410-482-31 
1-410-482-31 
1-410-470-11 


1-410-471-11 
1-408-420-00 
1-410-473-11 
1-410-476-11 
1-410-482-31 


8~729-901-06 
8-729-216-22 
8-729-901-01 
8-729-901-06 
8-729-901-01 


8-729-216-22 
8-729-901-06 
8-729-901-01 
8-729-230-49 
8-729-230-49 


*g; SVO-9500MD S/N 20001 to 20450 
SVO-9500MD4 S/N 10001 to 11050 


Ss 
s 
s 
Ss 
s 


vunununn 
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s 
s 
Ss 
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Description 


IC NJM2234M 
IC VC2076MP 
IC NJM2233BM 
IC NJM2233BM 
IC CX01175AM 


IC CXD2105AQ 
IC NJM2234M 
IC NJM2234M 
IC NJM2234M 
IC NJM22338M 


IC NJM2234M 
IC NJM2234M 
IC NJM2234M 
IC TA7060AP-SONY 
IC TA7060AP-SONY 


IC CXA1413L 
IC MC14576BF 
IC MC14577BF 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 82uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 39uH 
INDUCTOR 120uH 


INDUCTOR 8.2uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 150uH 
INDUCTOR 120uH 
INDUCTOR 15uH 


INDUCTOR 39uH 
INDUCTOR 47uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 180uH 
INDUCTOR 100uH 


INDUCTOR 390uH 
INDUCTOR 3.3uH 
INDUCTOR 33uH 
INDUCTOR 47uH 
INDUCTOR 220uH 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 220uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 10uH 


INDUCTOR 12uH 
INDUCTOR 82uH 
INDUCTOR 18uH 
INDUCTOR 33uH 
INDUCTOR 100uH 


TRANSISTOR DTAL44EK 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTAL44EK 
TRANSISTOR DTC144EK 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR DTAL44EK 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


SVO-9500MD/9500MD4 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SVO-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


Q41 8-729-202-38 
Q101-114 8-729-901-01 
Q116 8-729-901-01 
Q118,119 8-729-901-06 
Q120,121 8-729-230-49 


Q122 8-729-216-22 
Q123 8-729-901-06 
Q124,125 8-729-230-49 
Q126 8-729-216-22 
Q128 8-729-230-49 
Q130 8-729-216-22 
Q131 8-729-901-06 
Q140 8-729-230-49 
Q141,201 8-729-901-01 
Q203-205 8-729-230-49 


Q206 8-729-216-22 
Q207 8-729-230-49 
Q208,209 8-729-216-22 
Q210-213 8-729-230-49 
Q214 8-729-901-06 


Q215 8-729-230-49 
Q216 8-729-901-01 
Q261,262 8-729-230-49 
Q304-306 8-729-230-49 
Q310,311 8-729-230-49 


Q312 8-729-216-22 
Q313,314 8-729-901-01 
Q320,323 8-729-230-49 
Q324 8-729-216-22 
Q326 8-729-230-49 
Q327 8-729-216-22 
Q328 8-729-230-49 
Q329 8-729-216-22 
Q333-337 8-729-230-49 
Q339 8-729-202-38 
Q402 8-729-230-49 
Q420,421 8-729-216-22 
Q430,431 8-729-230-49 
Q432 ,433 8-729-903-97 
Q434 8-729-216-22 
Q435 8-729-230-49 


Q438-440 8-729-216-22 
Q480-483 8-729-230-49 


R10 
R11,12 
R13 
R14 
R15 


R16 
R20 
R21, 22 
R30 
R31 


R32 
R33 
R34 
R35 
R36 


1-216-041-00 
1-216-065-00 
1-216-049-00 
1-216-065-00 
1-216-049-00 


1-216-295-00 
1-216-097-00 
1-216-073-00 
1-216-041-00 
1~216-037-00 


1-216-053-00 
1~216-081-00 
1-216-073-00 
1-216-049-00 
1-216-073-00 


NOTES: *e; SVO-9500MD 
SVO0-9500MD4 S/N 10001 to 


SVO-9500MD/9500MD4 
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Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
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uununun 


SP Description 


TRANSISTOR 2SC3326N 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR 28C€2712-YG 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR 2S8C2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 28C€2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC€2712-YG 
TRANSISTOR DTA144EK 


TRANSISTOR 25C2712-YG 
TRANSISTOR DTC144EK 

TRANSISTOR 28C€2712-YG 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 28C2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 25A1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC3326N 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR FMS1FE 
TRANSISTOR 2SA1162-6 


TRANSISTOR 28C2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 28(2712-YG 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL , 
METAL , 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


S/N 20001 to 


470 5% 1/10 
4.7K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


0 

100K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
330 5% 1/10W 


1.5K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


20150 
10350 


*f; 


(V0-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SVO-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 
R37,41  1-216-049-00 s 
R42,43 1-216-089-00 s 
R51,53  1-216-295-00 s 
R101 1-216-651-11 s 
R102 1-216-061-00 s 
R103,104 1-216-053-00 s 
R105 1-216-091-00 s 
R106 1-216-073-00 s 
R107 1-216-071-00 s 
R108 1-216-069-00 s 
R109 1-216-085-00 s 
R110 1-216-633-11 s 
R111 1-216-047-00 s 
R112 1-216-115-00 s 
R114 1-216-105-00 s 
R115 1-216-129-00 s 
R116 1-216-651-11 s 
R117 1-216-663-11 s 
R118 1-216-675-11 s 
R119 1-216-051-00 s 
R120 1-216-671-11 s 
R121 1-216-089-00 s 
R122 1-216-651-11 s 
R123 1~216-641-11 s 
R124 1-216-053-00 s 
R125,126 1-216-057-00 s 
R127 1-216-067-00 s 
R128 1-216-057-00 s 
R129 1-216-651-11 s 
R130 1-216-639-11 s 
R132 1-216-057-00 s 
*f Change 10K -> 
R135 1-216-657-11 s 
R136 1-216-675-11 s 
R137A 1-249-429-11 s 
*e Not in use. 
R138 1-216-071-00 s 
R139 1-216-077-00 s 
R140 1-216-681-11 s 
R141 1-216-657-11 s 
R142 1-216-675-11 s 
R143 1-216-682-11 s 
R144 1-216-077-00 s 
R145,146 1-216-073-00 s 
R148 1-216-654-11 s 
R151 1-216-041-00 s 
R152 1-216-089-00 s 
R155 1-216-077-00 s 
R156 1-216-075-60 s 
R157,158 1-216-639-11 s 
R159 1-216-065-00 s 
R160 1-216-641-11 s 
R161 1-216-077-00 s 
R162 1-216-075-00 s 
R163 1-216-643-11 s 
R164 1-216-295-00 s 
R165,166 1-216-643-11 s 
R168 1-216-037-00 s 
R169 1-216-057-00 s 


SVO0-9500MD S/N 20001 to 20300 
SV0-9500MD4 S/N 10001 to 10700 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL , 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL , 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
2.2K 

METAL, 
METAL, 
CARBON 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL , 
METAL, 


METAL , 
METAL , 
METAL , 


SP Description 


CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 47K 5% 1/10W 
CHIP 0 

CHIP 1K 0.5% 1/10W 
CHIP 3.3K 5% 1/10W 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


1.5K 5% 1/10W 
56K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
8.2K 5% 1/10W 
6.8K 5% 1/10W 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


33K 5% 1/10W 
180 0.5% 1/10W 
820 5% 1/10W 
560K 5% 1/10 
220K 5% 1/10W 


2.2M 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
3.3K 0.5% 1/10W 
10K 0.5% 1/10W 
1.2K 5% 1/10W 


6.8K 0.5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 

1K 0.5% 1/10W 
390 0.5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 


CHIP 2 
CHIP 5 
CHIP 2. 
CHIP 1 
CHIP 3 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 
CHIP 1.8K 0.5% 1/10W 
CHIP 10K 0.5% 1/10W 
10K 5% 1/4W 


CHIP 
CHIP 


8.2K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
CHIP 18K 0.5% 1/10W 
CHIP 1.8K 0.5% 1/10W 
CHIP 8.2K 0.5% 1/10W 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


20K 0.5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1.3K 0.5% 1/10W 
470 5% 1/10W 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


47K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
12K 5% 1/10W 
330 0.5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 


CHIP 
CHIP 


390 0.5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
CHIP 12K 5% 1/10W 
CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 0 


CHIP 470 0.5% 1/10W 
CHIP 330 5% 1/10W 
CHIP 2.2K 5% 1/10W 


14-73 


ni 


ETT 


(V0-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SVO0-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 


SP Description 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


nNnnununn 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
Ss 
Ss 


uNunnunyn 


unununn 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 


s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 
s METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


1K 5% 1/10W 
470K 5% 1/10W 
1.5K 0.5% 1/10W 
18K 5% 1/10W 
470K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
470 0.5% 1/10W 
1.8K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 

0 


220 5% 1/10W 
470 0.5% 1/10W 
3.3K 5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 


1K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

10K 5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 
2.7K 0.5% 1/10W 


1.5K 0.5% 1/10W 
330 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

10K 5% 1/10W 
470K 5% 1/10W 


1.5K 0.5% 1/10W 
0 

3K 0.5% 1/10W 

0 

1K 0.5% 1/10W 


15K 5% 1/10W 
8.2K 5% 1/10W 
560 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


1.6K 0.5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
8.2K 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
10K 5% 1/10 
3.9K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


1.2K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
1.8K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 


390 5% 1/10W 
430 0.5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
220 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 


820 5% 1/10W 
33 5% 1/10W 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. 
R170 1-216-049-00 
R171 1-216-113-00 
R172 1-216-655-11 
R173 1-216-079-00 
R174 1-216-113-00 
R175 1-216-073-00 
R176-178 1-216-643-11 
R179 1-216-055-00 
R181 1-216-073-00 
R182 1-216-295-00 
R183 1-216-033-00 
R184 1-216-643-11 
R185 1-216-061-00 
R186 1-216-053-00 
R187 1-216-041-00 
R188 1-216-651-11 
R196 1-216-049-00 
R197 1-216-073-00 
R201 1-216-053-00 
R202 1-216-661-11 
R203 1-216-655-11 
R205 1-216-639-11 
R207 1-216-049-00 
R208 1-216-073-00 
R209 1-216-113-00 
R210 1-216-655-11 
R211 1-216-295-00 
R213 1-216-662-11 
R214 1-216-295-00 
R217,218 1-216-651-11 
R219,220 1-216-077-00 
R221 1-216-071-00 
R222 1-216-043-00 
R223 1-216-651-11 
R224 1-216-049-00 
R225 1-216-656-11 
R226 1-216-057-00 
R227 1-216-077-00 
R228 1-216-071-00 
R229 1-216-651-11 
R230 1-216-073-00 
R232 1-216-063-00 
R235 1-216-073-00 
R250 1-216-077-00 
R251 1-216-073-00 
R252 1-216-051-00 
R253 1-216-049-00 
R254 1-216-055-00 
R255 1-216-049-00 
R256 1-216-081-00 
R257 1-216-039-00 
R258 1-216-642-11 
R259 1-216-057-00 
R260 1-216-033-00 
R261,262 1-216-081-00 
R263 1-216-047-00 
R264 1-216-013-00 
R265 1-216-041-00 
R270 1-216-057-00 


NOTE: *g; SVO-9500MD 
SV0-9500MD4 
14-74 


s 

s 

s METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
s METAL, CHIP 2.2K 5% 1/10W 


S/N 20001 to 20450 
S/N 10001 to 11050 


(VD-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SVO-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP 
R271 1-216-651-11 s 
R272 1-216-645-11 s 
R276 1-216-651-11 s 
R277-279 1-216-081-00 s 
R280 1-216-077-00 s 
R281 1-216-045-00 s 
R282 1-216-073-00 s 
R283-285 1-216-081-00 s 
R286 1-216-651-11 s 
R287 1-216-649-11 s 


R288, 289 1-216-635-11 
R291,292 1-216-295-00 
R294 1-216-295-00 
R295,296 1-216-041-00 
R300 1-216-659-11 
*g 1-216-061-00 
R310 1-216-035-00 
R311 1-216-635-11 
*g 1-216-639-11 
R312 1-216-073-00 
*g 1-216-651-11 
R313 1-216-049-00 
R314 1-216-655-11 
*g 1-216-659-11 
R315 1-216-081-00 
R316 1-216-073-00 
R317 1-216-655-11 
R318 1-216-665-11 
R319 1-216-651-11 
R320 1-216-669-11 
R321A 1-215-467-00 
R322A =: 1-215-422-00 
*g Not in use. 
R323 1-216-053-00 
R324 1-216-049-00 
R326 1-216-073-00 
R327 1-216-081-00 
R328 1-216-073-00 
R329 1-216-051-00 
R330 1-216-041-00 
R331 1-216-025-00 
R332 1-216-655-11 
R333 1-216-627-11 
R334 1-216-295-00 
R335,336 1-216-081-00 
R337 1-216-035-00 
R338 1-216-065-00 
R339 1-216-121-00 
R340 1-216-073-00 
R341 1-216-085-00 
R342 1-216-073-00 
R343 1-216-051-00 
R344 1-216-035-00 
R345 1-216-049-00 
R346 1-216-295-00 
R348 1-216-073-00 
R349 1-216-097-00 
R350 1-216-033-00 
R351 


nunununn 


uunununn 


s 
Ss 
Ss 
Ss 
3 


s 
Ss 


Description 


METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 560 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 15K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 680 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 820 0.5% 1/10W 


METAL, CHIP 220 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 0 

METAL, CHIP 0 

METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
METAL, CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 3.3K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 270 5% 1/10W 
METAL, CHIP 220 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 330 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 


METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 2.2K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 3.9K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 5.6K 0.5% 1/10W 
METAL 82K 1% 1/6W 


METAL 1.1K 1% 1/6W 


METAL, CHIP 1.5K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 470 5% 1/10W 
METAL, CHIP 100 5% 1/10W 


METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 100 0.5% 1/10W 
METAL, CHIP 0 

METAL, CHIP 22K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 270 5% 1/10W 


METAL, CHIP 4.7K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1M 5% 1/10W 

METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 33K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 1.2K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 270 5% 1/10W 
METAL, CHIP 1K 5% 1/10W 
METAL, CHIP 0 

METAL, CHIP 10K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 100K 5% 1/10W 


METAL, CHIP 220 5% 1/10W 


1-216-061-00 s METAL, CHIP 


3.3K 5% 1/10W 


SVO-9500MD/9500MD4 


(V0-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SVO-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


R352 
R353 
R354 
R355 
R356 


R360 
R361 
R362 
R363 
R364 


R366 


R367 , 368 


R369 
R374 
R375 


R376 
R377 


R378-380 
R381-383 


R384 


R385 
R393 
R394 
R395 
R396 


R397 
R398 
R399 
R400 
R401 


R406 , 407 


R408 


R410,411 


R415 
R421 


R422 
R423 


R424,425 


R426 


R431, 432 


R440, 441 


R442 
R443 
R444 
R445 


R446 


R447-~449 


R450 
R451 
R452 


R453 
R454 
R455 


R456 , 457 


R458 
R459 


R460-462 


R466 


*g 


1-216-033-00 
1-216-061-00 
1-216-073-00 
1-216-081-00 
1-216-053-00 


1-216-073-00 
1-216-035-00 
1-216-651-11 
1-216-669-11 
1-216-651-11 


1-216-650-11 
1-216-651-11 
1-216-073-00 
1-216-643-11 
1-216-045-00 


1-216-657-11 
1-216-646-11 
1-216-045-00 
1-216-651-11 
1-216-025-00 


1-216-057-00 
1-216-649-11 
1-216-655-11 
1-216-081-00 
1-216-049-00 


1-216-073-00 
1-216-055-00 
1-216-073-00 
1-216-651-11 
1-216-059-00 


1-216-081-00 
1-216-041-00 
1-216-073-00 
1-216-073-00 
1-216-083-00 


1-216-073-00 
1-216-051-00 
1-216-081-00 
1-216-053-00 
1-216-073-00 


1-216-081-00 
1-216-049-00 
1-216-031-00 
1-216-043-00 
1-216-081-00 


1-216-073-00 
1-216-049-00 
1-216-057-00 
1-216-655-11 
1-216-041-00 


1-216-057-00 
1-216-655-11 
1-216-647-11 
1-216-651-11 
1-216-644-11 


1-216-049-00 
1-216-659-11 
1-216-663-11 
1-216-671-11 


SV0-9500MD/9500MD4 


Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 


AnNnunn ynnnn 


ANNnNNnN 


YNuNnuNnnN YNNnNnunn 


yununn 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


SP Description 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


220 5% 1/10W 
3.3K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
270 5% 1/10W 

1K 0.5% 1/10W 
5.6K 0.5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 


910 0.5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
470 0.5% 1/10W 
680 5% 1/10W 


1.8K 0.5% 1/10W 
620 0.5% 1/10W 
680 5% 1/10W 

1K 0.5% 1/10W 
100 5% 1/10W 


2.2K 5% 1/10W 
820 0.5% 1/10W 
1.5K 0.5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 

1K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
1.8K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
2.7K 5% 1/10W 


22K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
27K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
1.2K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


22K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

180 5% 1/10W 
560 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 

1K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
1.5K 0.5% 1/10W 
470 5% 1/10W 


2.2K 5% 1/10W 
1.5K 0.5% 1/10W 
680 0.5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
510 0.5% 1/10W 


K 5% 1/10W 
5% 1/10W 


1 

2.2K 0. 
3.3K 0.5% 1/10W 
6.8K 0. 


(V0-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 20001 to 21200 
/SV0-9500MD4; S/N 10001 to 12200) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


R467 
R468 


1-216-648-11 
*g 1-216-649-11 
1-216-671-11 


R469,470 1-216-049-00 
R471, 472 1-216-081-00 


R473 
R474 
R475 
R476 
R477 


R478 
R479 
R480 
R481 
R482 


R483 
R484 
R485 
R486 
R487 


R488 
R489A 
R490 
R491 
R492 


R493 
R494 
R495 
R496 
R497 


1-216-053-00 
1-216-083-00 
1-216-073-00 
1-216-748-11 
1-216-073-00 


1-216-049-00 
1-216-073-00 
1-216-055-00 
1-216-047-00 
1-216-041-00 


1-216-073-00 
1-216-049-00 
1-216-047-00 
1-216-081-00 
1-216-073-00 


1-216-057-00 
1-215-441-00 
1-216-097-00 
1-216-624-11 
1-216-097-00 


1-216~-083-00 
1-216-073-00 
1-216-097-00 
1-216-624-11 
1-216-097-00 


R498, 499 1-216-624-11 


RV30 

RV101 
RV102 
RV103 
RV104 


RV105 
RV106 
RV107 
RV108 
RV109 


RV202 
RV210 
RV211 
RV260 
RV310 


RV311 
RV401 
RV402 
RV480 
RV481 


RV482 


NOTE: 


1-238-012-11 
1-238-015-11 
1-238-016-11 
1-238-016-11 
1-238-017-11 


1-238-012-11 
1-238-017-11 
1-238-017-11 
1-238-017-11 
1-238-015-11 


1-238-011-11 
1-230-717-11 
1-230-717-11 
1-230-717-11 
1-238-015-11 


1-238-015-11 
1-238-012-11 
1-238-012-11 
1-238-012-11 
1-238-013-11 


1-238-013-11 


*g: SVO-9500MD 
SV0-9500MD4 


SP 


Description 


CHIP 
CHIP 
CHIP 


METAL, 
METAL, 


750 0.5% 1/10W 
820 0.5% 1/10W 
6.8K 0.5% 1/10W 


Ss 
Ss 
s METAL, 
Ss 
Ss 


METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL. 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 


METAL, 


CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 


CHIP 1.5K 5% 1/10W 


CHIP 27K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 39K 1% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 


CHIP 1K 5% 1/10W 
CHIP 10K 5% 1/10W 


CHIP 1.8K 5% 1/10W 


CHIP 820 5% 1/10W 
CHIP 470 5% 1/10W 


CHIP 10K 5% 1/10W 
CHIP 1K 5% 1/10W 

CHIP 820 5% 1/10W 
CHIP 22K 5% 1/10W 


s 
s 
s METAL, 
s 
s METAL, CHIP 


METAL, CHIP 


10K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 


METAL 6.8K 1% 1/6W 


CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 


s 
s 

s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 
s METAL, 


s METAL, 


RES, 
RES, 


s ADJ, 
s 

s RES, 
s 

s 


ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 


RES, 
RES, 


RES, 
RES, 


s ADJ, 
s 

s RES, 
s 

s 


ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 


RES, 
RES, 


RES, 
RES, 


s ADJ, 
s 

s RES, 
s 

s 


ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 


RES, 
RES, 


RES, 
RES, 


Ss ADJ, 
s 

s RES, 
s 

s 


ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 
ADJ, 


RES, 
RES, 


s RES, ADJ, 


100K 5% 1/10W 
75 0.5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 


27K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
75 0.5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 


75 0.5% 1/10W 


CARBON 1K 
CARBON 4.7K 
CARBON 10K 
CARBON 10K 
CARBON 22K 


CARBON 1K 
CARBON 22K 
CARBON 22K 
CARBON 22K 
CARBON 4.7K 


CARBON 470 
CARBON 470 
CARBON 470 
CARBON 470 
CARBON 4.7K 


CARBON 4.7K 
CARBON 1K 
CARBON 1K 
CARBON 1K 
CARBON 2.2K 


CARBON 2.2K 


S/N 20001 to 20450 
S/N 10001 to 11050 


14-75 


HUA 


VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
-- /SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher 


Ref. No. 
or Q'ty 


Ipc 
lpc 
lpc 
Ipc 
Ipc 


lpc 
3pes 
Ipc 
2pces 


C1 
C2 
C3 
c4 
C5 


C6 
€30,31 
C101 
C102 
C103-106 


C107 
C108 
C109 
C110 
C111 


C112 
C113 
C114 
C115 
C116 


C117 
(118 
C119 
C120 
(121 


C122 
C123 
C125 
C126 
C127 


C128 
C129 
C130 
C131 
€132,133 


C134 
C135 
C136, 137 
C141,142 
C143 


C145 
C146 
(147 
C148 
C149 


C150 
C151 
C152 
C153 
(154 


14-76 


Part No. 


A-6727-405-A 
3-168-157-01 
3-168-158-01 
3-173-464-01 
3-173-465-01 


3-659-918-01 
3-703-353-08 
7-682-547-04 
7-682-903-11 


1-163-035-00 
1-126-516-11 
1-163-035-00 
1-126-516-11 
1-163-035-00 


1-124-589-11 
1-124-584-00 
1-163-133-00 
1-163-136-00 
1-164-232-11 


1-163-251-11 
1-124-638-11 
1-163-245-11 
1-163-121-00 
1-124-257-00 


1-126-163-11 
1-163-251-11 
1-164-232-11 
1-124-442-00 
1-163-125-00 


1-163-035-00 
1-163-241-11 
1-124-589-11 
1-124-257-00 
1-124-589-11 


1-126-163-11 
1-163-136-00 
1-163-253-11 
1-163-035-00 
1-124-257-00 


1-163-035-00 
1-163-131-00 
1-164-232-11 
1-163-263-11 
1-164-232-11 


1-163-139-00 
1-124-465-00 
1-124-589-11 
1-164-232-11 
1-163-037-11 


1-164-232-11 
1-163~-035-00 
1-163-096-00 
1-124-589-11 
1-163-245-11 


1-164-232-11 
1-124-589-11 
1-163-131-00 
1-163-241-11 
1-124-589-11 


SP 


oO 
°o 
fe) 
oO 
i?) 


nnunn uununun unnunmn nunood 


nuunuunun 


Description 


MOUNTED CIRCUIT BOARD, VO-37 
BRACKET (R), VO BOARD 
BRACKET (L), VO BOARD 
SHIELD (A SIDE), VO BOARD 
SHIELD (B SIDE), VO BOARD 


HEAT SINK (for IC1) 
SUPPORTER, PC BOARD 
SCREW +B 3x6 (for IC1) 
SCREW +PWH 3x6 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 120uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 120uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 100uF 20% 10V 

CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 620pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
ELECT 22uF 20% 10V 
CERAMIC, CHIP 56pF 5% SOV 
CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
ELECT 2.2uF 20% 50V 


ELECT 4.7uF 20% 50V 

CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.O0luF 10% 100V 
ELECT 330uF 20% 6.3V 

CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 39pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 
ELECT 2.2uF 20% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


ELECT 4.7uF 20% 50V 
CERAMIC, CHIP 620pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 120pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 2.2uF 20% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 390pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 330pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 820pF 5% 50V 
ELECT 0.47uF 20% 50V 

ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP 13pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 390pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 39pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher) 


Ref. No. 

or Q'ty Part No. 
C155 1-163-239-11 
C156 1-163-257-11 
C157 1-163-125-00 
C158 1-163-239-11 
C160 1-163-245-11 
C161 1-163-229-11 
C162 1-163-087~00 
C163 1-163-245-11 
C164 1-163-091-00 
C165 1-163-099-00 
C167 1-163-113-00 
C170 1-164-232-11 
€172,173 1-163-035-00 
C174 1-124-589-11 
C175 1-163-037-11 
C182 1-163-089-00 
C201 1-124-589-11 
C202 1-164-232-11 
C203 1-124-589-11 
C204 1-163-126-00 
C205 1-163-239-11 
C208 1-163-127-00 
C209 1-163-112-00 
C211 1-164-491-11 
C213 1-124-589-11 
C214,215 1-126-163-11 
C216 1-124-589-11 
C218 1-163-035-00 
€219-221 1-124-589-11 
C222 1-163-097-00 
€223,224 1-124-589-11 
C226 1-124-589-11 
(227 1-163-097-00 
C228 1-163-121-00 
C230 1-124-589-11 
C231 1-126-163-11 
C232 1-163-115-00 
C233 1-163-035-00 
C234 1-124-589-11 
C235 1-164-232-11 
C240 1-163-121-00 
C241 1-163-257-11 
C242-245 1-164-232-11 
C246 1-163-115-00 
C248 1-163-241-11 
C249 1-163-139-00 
C250 1-163-035-00 
C251 1-124-589-11 
C252 1-164-232-11 
C253 1-163-235-11 
C254 1-164-232-11 
C261,262 1-164-232-11 
C301 1-163-113-00 
C302 1-124-589-11 
C309,310 1-124-584-00 
€311-313 1-124-589-11 
C314 1-164-232-11 
C315 1-131-377-00 
C320 1-124-589-11 


nyunuunun 


nuunnn 


SP Description 


CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 180pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 220pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 12pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 4pF 50V 
CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 8pF 50V 
CERAMIC, CHIP 18pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 68pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.01uF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


CERAMIC, CHIP 6pF 50V 

ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 240pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 33pF 5% SOV 

CERAMIC, CHIP 270pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 62pF 5% 50V 

CERAMIC, CHIP 300pF 1% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


ELECT 4.7uF 20% 50V 

ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V . 
CERAMIC, CHIP 15pF 5% 50V 


ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 15pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


ELECT 4.7uF 20% 50V 

CERAMIC, CHIP 82pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.0iuF 10% 100V 


CERAMIC, CHIP 150pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 180pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.01uF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 82pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 39pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 820pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 22pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.01uF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 68pF 5% 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 100uF 20% 10V 


ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
TANTALUM l0uF 10% 10V 

ELECT 47uF 20% 16V 


SVO0-~9500MD/9500MD4 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher) 


Ref. No. 
or Q'ty 


(321 
C322 
C323 
C324 
C325 


C326 
C327 
C330 
C331 
C332 


C333 
C334 
(335 
C336 
C337 


€340-343 
C344 
C345-348 
C349 
C350 


C351 
C352 ,353 
C354, 355 
C356 , 357 
C358 


C359 
C360 
C361 
C363 
C364 


C365 
C366 
C367 
C368 
C370,371 


C380, 381 
C382 
C383 
C384 
C385 


C386 
C390, 391 
C402 
C407 ,408 
C410 


€411,413 
C416-418 
C419 
C420 ,422 
C423 


C425 
C426 
€427-429 
C431 
C432-434 


C435 
C436 
C440 
C441 


Part No. 


1-163-035-00 
1-131-351-00 
1-124-589-11 
1-164-232-11 
1-163-251-11 


1-164-232-11 
1-163-089-00 
1-163-035-00 
1-124-589-11 
1-126-163-11 


1-163-133-00 
1-163-035-00 
1-124-589-11 
1-163-035-00 
1-124-589-11 


1-163-038-00 
1-163-035-00 
1-163-038-00 
1-163-035-00 
1-124-589-11 


1-163-035-00 
1-124-584-00 
1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-163-037-11 


1-164-232-11 


1-163-229-11. 


1-163-099-00 
1-124-442-00 
1-163-239-11 


1-163-237-11 
1-163-229-11 
1-163-099-00 
1-163-089-00 
1-164-232-11 


1-124-584-00 
1-163-237-11 
1-164-232-11 
1-124-589-11 
1-164-232-11 


1-124-589-11 
1-124-589-11 
1-163-037-11 
1-163-037-11 
1-163-037-11 


1-164-232-11 
1-163-037-11 
1-164-232-11 
1-124-584-00 
1-163-243-11 


1-124-589-11 
1-164-232-11 
1-124-589-11 
1-164-222-11 
1-163-037-11 


1-126-157-11 
1-163-037-11 
1-126-157-11 
1-163-037-11 


SV0-9500MD/9500MD4 


s 
s 
s 
s 
s 


s 
s 
Ss 
Ss 
Ss 
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nyunnunn nyununn 
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SP Description 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
TANTALUM 4.7uF 10% 35V 

ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 100pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 6pF 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 

ELECT 4.7uF 20% 50V 


CERAMIC, CHIP 470pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, 
CERAMIC, 


CHIP O.luF 25V 
CHIP 0.047uF 50V 
CERAMIC, CHIP O0.luF 25V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 47uF 20% 16V 


CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 100uF 20% 10V 

CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 12pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 18pF 5% 50V 
ELECT 330uF 20% 6.3V 

CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 


CERAMIC, CHIP 27pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 12pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 18pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 6pF 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


ELECT 100uF 20% 10V 

CERAMIC, CHIP 27pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 


ELECT 47uF 20% 16V 
ELECT 47uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


CHIP 0.0luF 10% 100V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
ELECT 100uF 20% 10V 

CERAMIC, CHIP 47pF 5% 50V 


CERAMIC, 


ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.0luF 10% 100V 
ELECT 47uF 20% 16V 

CERAMIC, CHIP 0.22uF 25V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


ELECT 10uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 10uF 20% 16V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 


(V0-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher) 


Ref. No. 
or Q'ty 


C442 
C450 
C451 
C452-454 
C455 


C460 
C461 
c471 
C472 
C473, 480 


C481 
C482, 483 
C488 
C489 
C491 


C492 
C493 
C494, 495 
C496 
C497 


C498 
C499 


CN201 B 
CN202 W 
CN203 B 
CN206 W 
CN207 W 


CN208 W 
CN211 W 
CN221 W 
CN222 Y 
CN231 Y 


CN232 Y 


010,101 
D102 
D103, 130 
D201, 202 
D301, 401 


DL201 
DL301 


FL101 
FL201 
FL301 
FL302 


IC1 
1C10 
1C101 
1¢102 
1¢201 


1C202 
1€203 
1€302 
1€303 
1C304 


1€306 
1C€402 
1C403 


Part No. 


1-163-239-11 
1-163-227-11 
1-163-245-11 
1-163-037-11 
1-126-157-11 


1-124-584-00 
1-131-377-11 
1-124-584-00 
1-163-035-00 
1-124-589-11 


1-124-257-00 
1-124-584-00 
1-124-584-00 
1-124-471-00 
1-163-035-00 


1-124-925-11 
1-124-471-00 
1-163-087-00 
1-163-035-00 
1-126-157-11 


1-124-584-00 
1-124-471-00 


1-506-471-11 


eer 


1-562-992-11 
1-506-474-11 
1-506-470-11 
1-506-470-11 


1-506-473-11 


8-719-400-18 
8-719-018-80 
8-719-400-18 
8-719-400-18 
8-719-400-18 


1-415-677-11 
1-415-559-11 


1-236-911-11 
1-236-716-11 
1-239-085-11 
1-239-085-11 


8-759-982-10 
8-759-038-46 
8-759-420-64 
8-759-710-07 
8-759-710-07 


8-759-051-54 
8-759-710-86 
8-759-710-86 
8-752-334-55 
8-752-342-61 


8-759-710-07 
8-759-710-07 
8-759-710-07 
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SP Description 


CERAMIC, CHIP 33pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 10pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 56pF 5% 50V 
CERAMIC, CHIP 0.022uF 10% 50V 
ELECT 10uF 20% 16V 


ELECT 100uF 20% 10V 
TANTALUM 10uF 5% 10V 
ELECT 100uF 20% 10V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 
ELECT 47uF 20% 16V 


50V 


ELECT 2.2uF 20% 50V 

ELECT 100uF 20% 10V 

ELECT 100uF 20% 10V 

ELECT 1000uF 20% 6.3V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 


ELECT 470uF 20% 10V 

ELECT 1000uF 20% 6.3V 
CERAMIC, CHIP 4pF 50V 
CERAMIC, CHIP 0.047uF 50V 
ELECT 10uF 20% 16v 


ELECT 100uF 20% 10V 
ELECT 1000uF 20% 6.3V 


CONNECTOR, 6P, MALE 
HARNESS (RP PB) 
CONNECTOR, 10P, MALE 
HARNESS (RP FSC) 
HARNESS (RP REC) 


HARNESS (RP-VO) 

CONNECTOR, FPC 26P, FEMALE 
CONNECTOR, 9P, MALE 
CONNECTOR, 5P, MALE 
CONNECTOR, 5P, MALE 


CONNECTOR, 8P, MALE 


DIODE MA152WK 
DIODE ND411G-2 
DIODE MA152WK 
DIODE MA152WK 
DIODE MA152WK 


DELAY LINE 370nS 
DELAY LINE 600nS 


FILTER, LOW-PASS 
FILTER, LOW-PASS 
FILTER, LOW-PASS 
FILTER, LOW-PASS 


IC RC7809FA 
IC SC7SOOF 

IC AN3237FB 
IC NJM2234M 
IC NJM2234M 


IC vC2076MP 

IC NJM2233BM 
IC NJM2233BM 
IC CXD1175AM 
IC CXD2105AQ 


IC NJM2234M 
IC NJM2234M 
IC NJM2234M 


14-77 
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HUTT 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


1C404 =8-759-710-86 
1C405 8-759-710-07 
1C406 = 8-759~710-07 
1C407 8-759-710-07 
10440 = 8-759-206-29 


1€441 8-759-206-29 
1442 = 8-752-039-13 
1€491 8-759-057-43 
1C492 8-759-057-40 


ll 1-410-482-31 
L101 1-408-420-00 
L102,103 1-410-482-31 
L105 1-408-416-00 
L106 1-408-422-00 


L108 1-408-408-00 
L109,110 1-410-482-31 
L111 1-408-423-00 
L112 1-408-422-00 
L115 1-408-411-00 


L116 1-408-416-00 
L117 1-410-478-11 
L118 1-410-482-31 
L121 1-408-424-00 
L201,202 1-410-482-31 


L210 1-410-489-11 
L211 1-410-464-11 
L212 1-410-476-11 
L213 1-410-478-11 
L214 1-408-425-00 


L215 1-410-482-31 
L216 1-408-425-00 
L301,302 1-410-482-31 
L310 1-410-482-31 
L311 1-410-470-11 


L312 1-410-471-11 
L320 1-408-420-00 
L440 1-410-473-11 
L441 1-410-476-11 
L444,490 1-410-482-31 


Q10 8-729-901-06 
Ql 8-729-216-22 
Q12,13 8-729-901-01 
Q14 8-729-901-06 
Qi5 8-729-901-01 


Q16 8-729-216-22 
Q17,19 8-729-901-06 
Q20-22 8-729-901-01 
Q30-32 8-729-230-49 
Q40 8-729-230-49 


Q41 8-729-202-38 
Q101-114 8-729-901-01 
Q116 8-729-901-01 
Q118,119 8-729-901-06 
Q120,121 8-729-230-49 


Q122 8-729-216-22 
Q123 8-729-901-06 
Q124,125 8-729-230-49 


Q126 
Q128 


14-78 


8-729-216-22 


s 
s 
s 
s 
Ss 


nnununn nyunuunn nNunNnnn nunnunn nunNununn nNnNnnn nununn 


unununn 


s 
s 
s 
s 
s 
s 
Ss 
s 
s 
Ss 


Ss 
Ss 
Ss 


Ss 


SP Description 


IC NJM2233BM 

IC NJM2234M 

IC NJM2234M 

IC NJM2234M 

IC TA7060AP-SONY 


IC TA7060AP-SONY 
IC CXA1413L 

IC MC14576BF 

IC MC14577BF 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 82uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 39uH 
INDUCTOR 120uH 


INDUCTOR 8.2uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 150uH 
INDUCTOR 120uH 
INDUCTOR 15uH 


INDUCTOR 39uH 
INDUCTOR 47uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 180uH 
INDUCTOR 100uH 


INDUCTOR 390uH 
INDUCTOR 3.3uH 
INDUCTOR 33uH 
INDUCTOR 47uH 
INDUCTOR 220uH 


INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 220uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 100uH 
INDUCTOR 10uH 


INDUCTOR 12uH 
INDUCTOR 82uH 
INDUCTOR 18uH 
INDUCTOR 33uH 
INDUCTOR 100uH 


TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTA1L44EK 
TRANSISTOR DTC144EK 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2S$C2712-YG 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 


TRANSISTOR 2SC3326N 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR DTA144EK 
TRANSISTOR 2SC€2712-YG 


TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR DTA144EK 

TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 


8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 


(V0-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


SP Description 


Q130 8-729-216-22 s TRANSISTOR 
Q131 8-729-901-06 s TRANSISTOR 
Q140 8-729-230-49 s TRANSISTOR 
Q141,201 8-729-901-01 s TRANSISTOR 
Q203-205 8-729-230-49 s TRANSISTOR 


Q206 8-729-216-22 s TRANSISTOR 
Q207 8-729-230-49 s TRANSISTOR 
Q208, 209 8-729-216-22 s TRANSISTOR 
Q210-213 8-729-230-49 s TRANSISTOR 
Q214 8-729-901-06 s TRANSISTOR 


Q215 8-729-230-49 s TRANSISTOR 
Q216 8-729-901-01 s TRANSISTOR 
Q261, 262 8-729-230-49 s TRANSISTOR 
Q304-306 8-729-230-49 s TRANSISTOR 


Q310,311 8-729-230-49 s TRANSISTOR 


Q312 8-729-216-22 s TRANSISTOR 
Q313,314 8-729-901-01 s TRANSISTOR DTC144EK 
Q320,323 8-729-230-49 s TRANSISTOR 
Q324 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G 

Q326 8-729-230-49 s TRANSISTOR 25C2712-YG 


Q327 8-729-216-22 s TRANSISTOR 2SA1162-G 
Q328 8-729-230-49 s TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 25A1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SC3326N 


Q329 8-729-216-22 s 
Q333-337 8-729-230-49 s 
Q339 8-729-202-38 s 


Q340 8-729-901-01 
Q341 8-729-202-38 
Q342 8-729-901-01 
Q402 8-729-230-49 
Q420,421 8-729-216-22 s 


Ss 
Ss 
Ss 
s 


Q430,431 8-729-230-49 s 
Q432,433 8-729-903-97 s 
Q434 8-729-216-22 s 
Q435 8-729-230-49 s 
Q438-440 8-729-216-22 s 


Q480-483 8-729-230-49 s 


R10 1-216-041-00 s 
R11,12 1-216-065-00 s 
R13 1-216-049-00 s 
R14 1-216-065-00 s 
R15 1-216-049-00 s 


R16 1-216-295-00 s 
R20 1-216-097-00 s 
1-216-073-00 s 
s 
s 


2SA1162-G 
DTA144EK 
2SC2712-YG 
DTC144EK 
28€2712-YG 


2SA1162-G 
2SC2712-YG 
2SA1162-G 
2S€2712-YG 
DTA144EK 


25€2712-YG 
DTC144EK 

2SC2712-YG 
2SC2712-YG 
28C2712-YG 


2SA1162~G 
28€2712-YG 


TRANSISTOR DTC144EK 
TRANSISTOR 2SC3326N 
TRANSISTOR DTC144EK 


TRANSISTOR 2SC€2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR FMS1FE 
TRANSISTOR 2SA1162-G 
TRANSISTOR 2SC2712-YG 
TRANSISTOR 2SA1162-G 


TRANSISTOR 2SC2712-YG 


R21,22 

R30 1-216-041-00 
R31 1-216-037-00 
R32 1-216-053-00 s 
R33 1-216-081-00 s 
R34 1-216-073-00 s 
R35 1-216-049-00 s 
R36 1-216-073-00 s 
R37,41  1-216-049-00 s 
R42,43 1-216-089-00 s 
R51,53 = 1-216-295-00 s 
R101 1-216-651-11 s 
R102 1-216-061-00 s 
R103 1-216-053-00 s 
R104 1-216-655-11 s 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL , 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL , 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL , 


CHIP 470 5% 1/10W 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


4.7K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


0 

100K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
330 5% 1/10W 


1.5K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

10K 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
0 

1K 0.5% 1/10W 
3.3K 5% 1/10W 


CHIP 1.5K 5% 1/10W 
CHIP 1.5K 0.5% 1/10W 


SV0-9500MD/9500MD4 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R105 
R106 
R107 
R108 
R109 


R110 
R111 
R112 
R115 
R116 


R117 
R118 
R120 
R121 
R122 


R123 
R124 
R125,126 
R127 
R128 


R129 
R130 
R131 
R132 
R135 


R136 
R137 
R138 
R139 
R140 


R141 
R142 
R143 
R144 
R145,146 


R148 
R150 
R151 
R152 
R155 


R156 
R157, 158 
R159 
R160 
R161 


R162 
R163 
R164 
R165, 166 
R168 


R169 
R170 
R171 
R172 
R173 


R174 
R175 
R176-178 
R179 


Part No. 


1-216-091-00 
1-216-073-00 
1-216-071-00 
1-216-069-00 
1-216-085-00 


1-216-633-11 
1-216-047-00 
1-216-115-00 
1-216-129-00 
1-216-651-11 


1-216-663-11 
1-216-675-11 
1-216-671-11 
1-216-089-00 
1-216-651-11 


1-216-641-11 
1-216-053-00 
1-216-057-00 
1-216-067-00 
1-216-057-00 


1-216-651-11 
1-216-639-11 
1-216-051-00 
1-216-057-00 
1-216-657-11 


1-216-675-11 
1-216-073-00 
1-216-071-00 
1-216-077-00 
1-216-681-11 


1-216-657-11 
1-216-675-11 
1-216-682-11 
1-216-077-00 
1-216-073-00 


1-216-654-11 
1-216-105-00 
1-216-041-00 
1-216-089-00 
1-216-077-00 


1-216-075-00 
1-216-639-11 
1-216-065-00 
1-216-641-11 
1-216-077-00 


1-216-075-00 
1-216-643-11 
1-216-295-00 
1-216-643-11 
1-216-037-00 


1-216-057-00 
1-216-049-00 
1-216-113-00 
1-216-655-11 
1-216-079-00 


1-216-113-00 
1-216-073-00 
1-216-643-11 
1-216-055-00 


SV0-9500MD/9500MD4 


wnuunununn 


uuununn 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL , 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


SP Description 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


56K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
8.2K 5% 1/10W 
6.8K 5% 1/10W 
33K 5% 1/10W 


180 0.5% 1/10W 
820 5% 1/10W 
560K 5% 1/10W 
2.2M 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 


3.3K 0.5% 1/10W 
10K 0.5% 1/10W 
6.8K 0.5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 


390 0.5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
5.6K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
330 0.5% 1/10W 
1.2K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
1.8K 0.5% 1/10W 


10K 0.5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
8.2K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
18K 0.5% 1/10W 


1.8K 0.5% 1/10W 
8.2K 0.5% 1/10W 
20K 0.5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


1.3K 0.5% 1/10W 
220K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 


12K 5% 1/10W 
330 0.5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
390 0.5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 


12K 5% 1/10W 
470 0.5% 1/10W 
0 

470 0.5% 1/10W 
330 5% 1/10¥ 


2.2K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10# 
470K 5% 1/10W 
1.5K 0.5% 1/10W 
18K 5% 1/10W 


470K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 

470 0.5% 1/10W 
1.8K 5% 1/10W 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R181 
R182 
R183 
R184 
R185 


R186 
R187 
R188 
R196 
R197 


R201 
R202 
R203 
R205 
R207 


R208 
R209 
R210 
R211 
R213 


R214 
R217, 218 
R219, 220 
R221 
R222 


R223 
R224 
R225 
R226 
R227 


R228 
R229 
R230 
R232 
R235 


R250 
R251 
R252 
R253 
R254 


R255 
R256 
R257 
R258 
R259 


R260 
R261, 262 
R263 
R264 
R265 


R270 
R271 
R272 
R276 
R277-279 


R280 
R281 
R282 
R283-285 


Part No. 


1-216-073-00 
1-216~295-00 
1-216-033-00 
1-216-643-11 
1-216-061-00 


1-216-053-00 
1-216-041-00 
1-216-651-11 
1-216-049-00 
1-216-073-00 


1-216-053-00 
1-216-661-11 
1-216-655-11 
1-216-639-11 
1-216-049-00 


1-216-073-00 
1-216~113-00 
1-216-655-11 
1-216-295-00 
1-216-662-11 


1-216-295-00 
1-216-651-11 
1-216-077-00 
1-216-071-00 
1-216-043-00 


1-216-651-11 
1-216-049-00 
1-216-656-11 
1-216-057-00 
1-216-077-00 


1-216-071-00 
1-216-651-11 
1-216-073-00 
1-216-063-00 
1-216-073-00 


1-216-077-00 
1-216-073-00 
1-216-051-00 
1-216-049-00 
1-216-669-11 


1-216-675-11 
1-216-683-11 
1-216-039-00 
1-216-642-11 
1-216-057-00 


1-216-033-00 
1-216-081-00 
1-216-047-00 
1-216-013-00 
1-216-041-00 


1-216-057-00 
1-216-651-11 
1-216-645-11 
1-216-651-11 
1-216-081-00 


1-216-077-00 
1-216-045-00 
1-216-073-00 
1-216-081-00 


Ss 
Ss 
Ss 
S 
Ss 


vnuunuunnn 


uunuununn 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


SP Description 


CHIP 


10K 5% 1/10W 


CHIP 0 


CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


220 5% 1/10W 


470 0.5% 1/10W 


3.3K 5% 1/10W 


1.5K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

10K 5% 1/10W 


1.5K 5% 1/10W 
2.7K 0 

1.5K 0 
330 
1K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
470K 5% 1/10W 


1.5K 0.5% 1/10W 


0 
3K 0.5% 1/10W 


0 

1K 0.5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 
8.2K 5% 1/10W 
560 5% 1/10W 


1K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


1.6K 0.5% 1/10W 


2.2K 5% 1/10W 
15K 5% 1/10W 


8.2K 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
3.9K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


15K 5% 1/10W 

10K 5% 1/10W 

1.2K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10 


5.6K 0.5% 1/10W 


10K 0.5% 1/10W 
22K 0.5% 1/10W 


390 5% 1/10W 


430 0.5% 1/10W 


2.2K 5% 1/10W 


220 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
820 5% 1/10W 
33 5% 1/10W 

470 5% 1/10W 


2.2K 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 


560 0.5% 1/10W 


1K 0.5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 


15K 5% 1/10W 
680 5% 1/10 
10K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 


-5% 1/10W 
-5% 1/10W 
0.5% 1/10W 


14-79 


{UELTUUUTIUHHI 


(V0-37 BOARD /SV0-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R286 
R287 
R288 , 289 
R291 , 292 
R294 


R295, 296 
R300 
R310 
R311 
R312 


R313 
R314 
R315 
R316 
R317 


R318 
R319 
R320 
R321 
R322 


R323 
R324 
R326 
R327 
R328 


R329 
R330 
R331 
R332 
R333 


R334 
R335, 336 
R337 
R338 
R339 


R340 
R341 
R342 
R343 
R344 


R345 
R346 
R347 
R348 
R349 


R350 
R351 
R352 
R353 
R354 


R355 
R356 
R360 
R361 
R362 


R363 
R364 
R366 
R367 , 368 


14-80 


Part No. 


1-216-651-11 
1-216-649-11 
1-216-635-11 
1-216~-295-00 
1-216-295-00 


1-216~-041-00 
1-216-659-11 
1-216-035-00 
1-216-635-11 
1-216-073-00 


1-216-049-00 
1-216-655-11 
1-216-081-00 
1-216-073-00 
1-216-655-11 


1-216-665-11 
1-216-651-11 
1-216-669-11 
1-216-697-11 
1-216-652-11 


1-216-053-00 
1-216-049-00 
1-216-073-00 
1-216-081-00 
1-216-073-00 


1-216-051-00 
1-216-041-00 
1-216-025-00 
1-216-655-11 
1-216-627-11 


1-216-295-00 
1-216-081-00 
1-216-035-00 
1-216-065-00 
1-216-121-00 


1-216-073-00 
1-216-085-00 
1-216-073-00 
1-216-051-00 
1-216-035-00 


1-216-049-00 
1-216-105-00 
1-216-089-00 
1-216-073-00 
1-216-097-00 


1-216-033-00 
1-216-061-00 
1-216-033-00 
1-216-061-00 
1-216-073-00 


1-216-081-00 
1-216-053-00 
1-216-073-00 
1-216-035-00 
1-216-651-11 


1-216-669-11 
1-216-651-11 
1-216-649-11 
1-216-651-11 


SP 


unuuvnununn wnununuwn 


nNnnununn 


uununuw 


vuunununn 


Description 


METAL, 
METAL , 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


METAL, 
METAL, 
METAL, 
METAL, 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


CHIP 
CHIP 
CHIP 
CHIP 


1K 0.5% 1/10W 

820 0.5% 1/10W 
220 0.5% 1/10 
0 

0 


470 5% 1/10W 
2.2K 0.5% 1/10W 
270 5% 1/10W 
220 0.5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
1.5K 0.5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1.5K 0.5% 1/10W 


3.9K 0.5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 

5.6K 0.5% 1/10W 
82K 0.5% 1/10W 
1.1K 0.5% 1/10W 


1.5K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10 
10K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


1.2K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
1.5K 0.5% 1/10W 
100 0.5% 1/10W 


0 

22K 5% 1/10 
270 5% 1/10W 
4.7K 5% 1/10W 
1M 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
33K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1.2K 5% 1/10W 
270 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
220K 5% 1/10W 
47K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 


220 5% 1/10W 
3.3K 5% 1/10W 
220 5% 1/10W 
3.3K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


22K 5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
270 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 


5.6K 0.5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
820 0.5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 


(V0-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R369 
R374 
R375 
R376 
R377 


R378-380 
R381-383 
R384 
R385 
R393 


R394 
R395 
R396 
R397 
R398 


R399 
R400 
R401 
R406, 407 
R408 


R410, 411 
R415 
R421 
R422 
R423 


R424 
R425 
R426 
R431, 432 
R434, 435 


R442 
R443 
R444 
R445 
R446 


R447-449 
R450 
R451 
R452 
R453 


R454 
R455 
R456, 457 
R458 
R459 


R460-462 
R466 
R467 
R468 
R469 


R470 
R471, 472 
R473 
R474 
R475 


R476 
R477 
R478 
R479 


Part No. SP 


1-216-073-00 s 
1-216-643-11 
1-216-045-00 


s 
s 
1-216-657-11 s 
s 


1-216-646-11 


1-216-045-00 s 
1-216-651-11 s 
1-216-025-00 s 
1-216-057-00 s 
1-216-649-11 s 


1-216-655-11 s 
1-216-081-00 s 
1-216-049-00 s 
1-216-073-00 s 
1-216-055-00 s 


1-216-073-00 s 
1-216-651-11 s 
1-216-059-00 s 
1-216-081-00 s 
1-216-041-00 s 


1-216-073-00 s 
1-216-073-00 s 
1-216-083-00 s 
1-216-073-00 s 
1~216-051-00 s 


1-216-081-00 s 
1-216-075-00 s 
1-216-053-00 s 
1-216-073-00 s 
1-216-295-00 s 


1-216-651-11 
1-216-031-00 


1-216-081-00 
1-216-073-00 


s 
s 
1-216-043-00 s 
s 
s 


1-216-049-00 s 
1-216-057-00 s 
1-216-655-11 s 
1-216-041-00 s 
1-216-057-00 s 


1-216-655-11 
1-216-647-11 


1-216-644-11 
1-216-049-00 


1-216-659-11 
1-216-663-11 
1-216-648-11 
1-216-671-11 
1-216-049-00 


s 
s 
1-216-651-11 s 
Ss 
s 


1-216-651-11 
1-216-081-00 
1-216-053-00 
1-216-083-00 
1-216-073-00 


1-216-748-11 
1-216-073-00 
1-216-049-00 
1-216-073-00 


uunnun vuuununu 


vunwnn 


Descr ipt ion 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


10K 5% 1/10W 
470 0.5% 1/10W 
680 5% 1/10W 
1.8K 0.5% 1/10W 
620 0.5% 1/10W 


680 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
100 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
820 0.5% 1/10W 


1.5K 0.5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 

1K 5% 1/10W 

10K 5% 1/10W 
1.8K 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
2.7K 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 


10K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
27K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1.2K 5% 1/10W 


22K 5% 1/10W 
12K 5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
0 


1K 0.5% 1/10W 
180 5% 1/10H 
560 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


1K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 
1.5K 0.5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 


1.5K 0.5% 1/10W 
680 0.5% 1/10W 
1K 0.5% 1/10W 
510 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


2.2K 0.5% 1/10W 
3.3K 0.5% 1/10W 
750 0.5% 1/10W 
6.8K 0.5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


1K 0.5% 1/10 
22K 5% 1/10W 
1.5K 5% 1/10W 
27K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


39K 1% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 

10K 5% 1/10W 


SV0-9500MD/9500MD4 


(VO-37 BOARD /SVO-9500MD ; S/N 21201 and higher 
/SVO-9500MD4; S/N 12201 and higher) 


Ref. No. 
or Q'ty 


R480 
R481 
R482 
R483 
R484 


R485 
R486 
R487 
R488 
R489 


R490 
R491 
R492 
R493 
R494 


R495 
R496 
R497 
R498 ,499 


RV30 

RV101 
RV102 
RV103 
RV104 


RV105 
RV106 
RV107 
RV108 
RV109 


RV202 
RV210 
RV211 
RV260 
RV310 


RV311 
RV401 
RV402 
RV480 
RV481 


RV482 


Part No. 


1-216-055-00 
1-216-047-00 
1-216-041-00 
1-216-073-00 
1-216-049-00 


1-216-047-00 
1-216-081-00 
1-216-073-00 
1-216-057-00 
1-216-672-11 


1-216-097-00 
1-216-624-11 
1-216-097-00 
1-216-083-00 
1-216-073-00 


1-216-097-00 
1-216-624-11 
1-216-097-00 
1-216-624-11 


1-238-012-11 
1-238-015-11 
1-238-016-11 
1-238-016-11 
1-238-017-11 


1-238-012-11 
1-238-017-11 
1-238-017-11 
1-238-017-11 
1-238-015-11 


1-238-011-11 
1-230-717-11 
1-230-717-11 
1-230-717-11 
1-238-015-11 


1-238-015-11 
1-238-012-11 
1-238-012-11 
1-238-012-11 
1-238-013-11 


1-238-013-11 


SVO-9500MD/9500MD4 


SP 


Description 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 
METAL, CHIP 


1.8K 5% 1/10W 
820 5% 1/10W 
470 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
1K 5% 1/10W 


820 5% 1/10W 
22K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 
2.2K 5% 1/10W 


7.5K 0.5% 1/10W 


100K 5% 1/10W 
75 0.5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
27K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W 


100K 5% 1/10W 
75 0.5% 1/10W 
100K 5% 1/10W 
75 0.5% 1/10W 


RES, ADJ, CARBON 1K 
RES, ADJ, CARBON 4.7K 
RES, ADJ, CARBON 10K 
RES, ADJ, CARBON 10K 
RES, ADJ, CARBON 22K 


RES, ADJ, CARBON 1K 
RES, ADJ, CARBON 22K 
RES, ADJ, CARBON 22K 
RES, ADJ, CARBON 22K 
RES, ADJ, CARBON 4.7K 


RES, ADJ, CARBON 470 
RES, ADJ, CARBON 470 
RES, ADJ, CARBON 470 
RES, ADJ, CARBON 470 
RES, ADJ, CARBON 4.7K 


RES, ADJ, CARBON 4.7K 


RES, ADJ, 


CARBON 1K 


RES, ADJ, CARBON 1K 
RES, ADJ, CARBON 1K 
RES, ADJ, CARBON 2.2K 


RES, ADJ, CARBON 2.2K 


Ref. No. 
or Q'ty 


2pcs 
2pes 
Ipc 
lpc 
lpc 


Part No. 


A\1-532-745-11 


1-690-612-11 
1-690-613-11 
1-690-614-12 


CN1001 A\1-580-375-11 


CS$1001 
H1001 
H1002 
H1003 
M904 
M1002 
M1003 
M1004 
M1005 


PM1001 
PM1002 
PM1003 


$1001 
$1002 
$1003 
$1004 


1901 


1-806-682-91 


X-3165-588-1 
8-848-570-12 
8-848-571-02 
1-543-695-11 
X-3727-784-1 
8-835-480-02 
8-835-432-01 
8-835-432-01 


X-3165-593-2 


1-454-531-11 
1~454-434-21 
1-454-334-71 


1-571-099-11 
1-570-771-11 
1-571-099-11 


A\1-570-544-11 


A\1-450-746-13 


SP 


A\1-532-743-11 s 


Ss 


0 


0 


ce) 


wunnoae 


s 


s 


s 


s 


fe) 


s 


s 


s 


s 


s 


s 


s 


s 


Description 


FUSE 2A 125V 

"AC-131A BOARD" 

FUSE 3.15A 125V 

"DC-53 BOARD" 

WIRE, FLEXIBLE CARD 20P 
"SS-49 BOARD TO VM-12 BOARD" 
WIRE, FLEXIBLE CARD 26P 
"VO0-37 BOARD TO CR-38 BOARD" 
WIRE, FLEXIBLE CARD 28P 
"SS-49 BOARD TO DR-176 BOARD" 


INLET, AC 3P, MALE 
"AC IN" 


SENSOR, DEW CONDENSATION 
(with harness) 


HEAD ASSY, ACE 

DRUM ASSY DZH-40A-R 
UPPER DRUM ASSY DZR-40-R 
HEAD, FULL-ERASE 


MOTOR ASSY (includes CM-14 board) 
"CASSETTE COMPARTMENT" 

MOTOR, DC SCV-0401A 

"CAPSTAN” 

MOTOR, DC SRV-0201A 

"T-REEL” 

MOTOR, DC SRV-0201A 

"R-REEL” 

MOTOR ASSY, CAM 

"LOADING" 


SOLENOID, PLUNGER (with harness) 
"BRAKE" 

SOLENOID, PLUNGER (with harness) 
"PINCH" 

SOLENOID, PLUNGER (with harness) 
"T-BRAKE" 


SWITCH, MICRO 

"CASSETTE DOWN” 

SWITCH, MICRO 

"MISS REC" 

SWITCH, MICRO 

"VHS CASSETTE" 

SWITCH, PUSH (AC POWER) 
"POWER" 


TRANSFORMER, POWER (with harness) 


14-81 


UU 


UE 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. 


to CAPSTAN MOTOR 


CN603F 1-569-202-11 o HOUSING, 9P 

*b Unstock part. (including the contacts) 
8pcs  1-569-191-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG22~26 
Ipc 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


SP Description 


to DRUM MOTOR 

CN604F 1~580-938-11 o HOUSING, 15P 

15pes 1-565-740-11 0 CONTACT, FEMALE 

to S-REEL MOTOR or T-REEL MOTOR 

CN1F Unstock part. 

CN2F Unstock part. 

to FULL ERASE HEAD 

CN619F 1-569-195-11 o HOUSING, 2P 

2pces 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
to AC-131A BOARD 


CNIF 1-562-211-11 0 HOUSING, VH 3P 
2pcs 1-562-210-11 o CONTACT, FEMALE, AWG18~22 


CN2F \1-562-285-11 o HOUSING, VH 4P 
2pes 1-562-210-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG18-22 


CN3F 1-562-211-11 0 HOUSING, VH 3P 
2pes 1-562-210-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG18-22 


CN4F 1-562-286-11 o HOUSING, VH 5P 
3pcs 1-562-210-11 o CONTACT, FEMALE, AWG18-22 
to AH-28 borad 


CN616F 1-569-197-11 o HOUSING, 4P 
4pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN617F 1-569-195-41 o HOUSING, 2P 
2pes 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24~30 


CN618F 1-569-195-11 o HOUSING, 2P 

2pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
to AU~161 BOARD 

CM307F Unstock part. 

CN308F 1-569-199-31 o HOUSING, 6P 

lpc 1-569-191-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG22-26 
5pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN309F 1-569-197-41 o HOUSING, 4P 
4pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN310F 1-569-202-21 o HOUSING, 9P 
9pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN311F Unstock part. 
CN313F Unstock part. 


NOTES: *b; SVO-9500MD S/N 10001 to 10720 
14-82 


(FRAME, CONNECTOR & CONTACT) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. S 


(to AU-161 BOARD) 
CN314F 1-569-197-11 
lpc 1-569-191-11 
3pces 1-569-193-11 

to CM-14 BOARD 
CNOO1F Unstock part. 


to CN-633 BOARD 
CN1 Unstock part. 
CN2F 1-569-197-11 
lpc 1-569-191-11 
3pcs 1-569-193-1211 
to CP-183 BOARD 


CN501F 1-569-197-41 
4pcs 1-569-193~11 


CN502F 1-569-202-21 
Opes 1-569-193-11 


CN503F 1-569-201-11 
8pcs 1-569-193-11 


CNS5S04F 1-569-198-41 
5pcs 1-569-193-11 


CN505F 1-569-201-21 
8pcs 1-569-193-11 
to CR-38 BOARD 
CN213F Unstock part. 
*d Not in use. 
to DC-53 BOARD 


CN101FA\1-562-285-11 
4pcs 1-562-210-11 


CN902F 1-561-992-11 
llpcs 1-560-901-21 
to DR-153(a) BOARD or 
CN1F Unstock part. 
CN2F Unstock part. 
CN3F Unstock part. 
to DR-167 BOARD 


CN633F 1-569-196-11 
3pcs 1-569-193-11 


CN634 =: 1-562-748-11 
15pcs 1-564-832-11 


*d; SVO-9500MD S/N 10001 to 11620 


P Description 


o HOUSING, 4P 
o CONTACT, FEMALE, AWG22-26 
o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


o HOUSING, 4P 
o CONTACT, FEMALE, AWG22-26 
o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


o HOUSING, 4P 
o CONTACT, FEMALE, AWG24~30 


o HOUSING, 9P 
o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


o HOUSING, 8P 
o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


o HOUSING, 5P 
o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


o HOUSING, 8P 
o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


o HOUSING, VH 4P 
o CONTACT, FEMALE, AWG18-22 


o HOUSING, 11P 
o CONTACT, FEMALE 


DR-153(b) BOARD 


o HOUSING, 3P 
o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


o HOUSING, BOARD-IN 15P 
o CONTACT, MALE 


SV0~9500MD/9500MD4 


(FRAME, CONNECTOR & CONTACT) 


Ref. No. 
or Q'ty 


Part No. SP Description 


(to DR-167 BOARD) 


CN635 


Unstock part. 


*j 1-562-735-11 o HOUSING, BOARD-IN 2P 
2pcs *j 1-564-832-11 0 CONTACT, MALE 


to DR-176 BOARD 


CN632F 1-569-202-11 0 HOUSING, 9P 
*b Unstock part. 


8pcs 
1pe 


to DUS-544 BOARD 


CN1F 
2pcs 


1-569-195-11 
1~-569-193-11 


to HN-160 BOARD 


CN651F 
2pcs 


CN652F 
2pcs 


CN653F 
2pcs 


CN654F 
2pcs 


CN655F 


CN656F 
3pcs 


CN657F 
5pcs 


CN658F 


CN659F 
2pcs 


1-569-195-11 
1-569-193-11 


1-569-195-21 
1-569-193-11 


1-569-195-31 
1-569-193-11 


1-569-195-41 
1-569-193-11 


Unstock part. 


1-569-196-11 
1-569-193-11 


1-569-198-41 
1-569-193-11 


Unstock part. 


1-569-195-21 
1-569-193-11 


to KY-219 BOARD 


CN151F 
Opcs 


CN152F 
CN154F 


CN157F 
4pcs 


1-569-202-31 
1-569-193-11 


Unstock part. 
Unstock part. 


1-569-197-21 
1-569-193-11 


to LD-35 BOARD 


CN620F 


Unstock part. 


(including the contacts) 
1-569-191-11 o CONTACT, FEMALE, AWG22-26 
1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


© HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


* 4 1-569-195-11 o HOUSING, 
2pcs *j 1-569-193-11 o CONTACT, 


NOTES: *b; SVO-9500MD S/N 10001 to 10720 


SV0-9500MD/9500MD4 


2P 
FEMALE, 


2P 
FEMALE, 


2P 
FEMALE, 


2P 
FEMALE, 


2P 
FEMALE, 


3P 
FEMALE, 


5P 
FEMALE, 


2P 
FEMALE, 


oP 
FEMALE, 


4p 
FEMALE, 


2P 
FEMALE, 


AWG24-30 


AWG24-30 


AWG24-30 


AWG24-30 


AWG24-30 


AWG24-30 


AWG24-30 


AWG24-30 


AWG24-30 


AWG24-30 


AWG24-30 


(FRAME, CONNECTOR & CONTACT) 


Ref. No. 
or Q'ty Part No. SP Description 


to RP-62 BOARD 


CN802F Unstock part. 
*j 1-569-200-11 o HOUSING, 7P 
7pces *j 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-~30 


CN803F 1-569-199-41 o HOUSING, 6P 
6pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN805F 1-569-199-31 o HOUSING, 6P 
1pc 1-569-191-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG22-26 
Spes  1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN806F Unstock part. 
*j 1-569-198-11 o HOUSING, 5P 
5pcs *j 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN807F Unstock part. 
*j 1-569-199-11 o HOUSING, 6P 
6pcs *j 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN808F Unstock part. 
*j 1-569-196-11 o HOUSING, 3P 
3pcs *j 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


to SE-151 BOARD 


CN610F Unstock part. 
*j 1-569-195-11 o HOUSING, 2P 
2pcs *j 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24~30 


to SS-49 BOARD 


CN100F 1-561-992-11 o HOUSING, 11P 
lipcs 1-560-901-21 0 CONTACT, FEMALE 


CN102F Unstock part. 
CN103F Unstock part. 
CN105 Unstock part. 


CN106 =Unstock part. 
*j 1-562-735-11 o HOUSING, BOARD-IN 2P 
2pcs *j 1-564-831-11 0 CONTACT, MALE 


CN107F 1-569-196-11 o HOUSING, 3P 
lpe 1-569-191-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG22-26 
2pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN108F 1-562-147-11 0 HOUSING, 2P 
2pcs 1-564-026-00 o CONTACT, FEMALE, AWG26-30 


CN111F 1-569-202-31 0 HOUSING, 9P 
Specs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN114F 1-569-204-11 o HOUSING, 11P 
llpes 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN110F 1-569-205-31 o HOUSING, 12P 
12pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN116F 1-569-206-41 o HOUSING, 13P 
8pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN117F 1-569-197-21 o HOUSING, 4P 
4pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN118F 1-569-196-31 0 HOUSING, 3P 
3pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


*3; SVO-9500MD S/N 10001 to 11620, and 20001 to 21200 
SVO0-9500MD4 S/N 20001 to 12200 


14-83 


IHILLAHIITL 


(FRAME, CONNECTOR & CONTACT) 


Ref. No. 
or Q'ty 


Part No. 


(to SS-49 BOARD) 


CN123F 
CN124 

CN130F 
CN131F 


CN132F 
6pcs 


CN133F 
x 


CN140F 
CN142F 


CN302F 
Ipc 
2pcs 


CN303F 
Ipc 
2pcs 


CN315F 
Ipcs 
2pcs 


CN316F 
pcs 
2pcs 


Unstock part. 
Unstock part. 
Unstock part. 
Unstock part. 


1-569-199-41 
1-569-193-11 


Unstock part. 
d Not in use. 


Unstock part. 
Unstock part. 


1-569-196-11 
1-569-191-11 
1-569-193-11 


1-569-196-31 
1-569-191-11 
1-569-193-11 


1-569-196-21 
1-569-191-11 
1-569-193-11 


1-569-196-41 
1-569-191-11 
1-569-193-11 


to OPTION BOARD 


CN551F 
lipcs 


CN552F 
l2pces 
to VM-12 


CN701F 
8pcs 


CN702F 
4pcs 
to V0-37 
CN201F 
CN202 
* 
7pces *j 
CN203F 
CN206 
* 
5pes *j 
CN207 
* 


a 


6pcs *j 


NOTES: *d; SVO-9500MD S/N 10001 to 11620 


14-84 


1-569-204-11 
1-569-193-11 


1-569-205-11 
1-569-193-11 
BOARD 


1-569-202-41 
1-569-193-11 


1-569-198-41 
1-569-193-11 


BOARD 


Unstock part. 


Unstock part. 
j 1-569-740-11 


1-564-831-11 


Unstock part. 


Unstock part. 
j 1-562-738-11 


1-564-831-11 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


Unstock part. 


1-569-739-11 
1-564-831-11 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


SP Description 


6P 
FEMALE, AWG24~30 


3P 
FEMALE, AWG22-26 
FEMALE, AWG24-30 


3P 
FEMALE, AWG22-26 
FEMALE, AWG24-30 


3P 
FEMALE, AWG22-26 
FEMALE, AWG24-30 


3P 
FEMALE, AWG22-26 
FEMALE, AWG24-30 


11P 
FEMALE, AWG24-30 


12P 
FEMALE, AWG24-30 


9P 
FEMALE, AWG24-30 


5P 
FEMALE, AWG24~30 


BOARD-IN 7P 
MALE 


BOARD-IN 5P 


MALE 


BOARD-IN 6P 
MALE 


(FRAME, CONNECTOR & CONTACT) 


Ref. No. 
or Q'ty 


Part No. 


(to VO-37 BOARD) 


CN208 
* 


J 
3pces *j 


CN221F 
8pcs 


CN222F 
4pcs 


CN231F 
5pcs 


CN232F 
8pcs 


Unstock part. 


j 1-562-736-11 


1-564-831-11 


1-569-202-11 
1-569-193-11 


1-569-198-41 
1-569-193-11 


1-569-198-41 
1-569-193-11 


1-569-201-21 
1-569-193-11 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


o HOUSING, 
o CONTACT, 


SP Description 


BOARD-IN 3P 

MALE 

9p 

FEMALE, AWG24-30 
5P 

FEMALE, AWG24-30 
5P 

FEMALE, AWG24-30 


o HOUSING, 8P 


o CONTACT, 


FEMALE, AWG24-30 


*j:; SVO-9500MD S/N 10001 to 11620, and 20001 to 21200 
SVO-9500MD4 S/N 20001 to 12200 


SV0-9500MD/9500MD4 


Ref. No. 
or Q'ty 


HARNESS(A-ERASE ) :CN302/SS-49 board to CN617/AH-28 board 


Part No. SP Description 


CN302F 1-569-196-11 0 HOUSING, 3P 
lpc 1-569-191-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG22-26 


2pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
CN617F 1-569-195-41 o HOUSING, 2P 
2pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


HARNESS(AC INLET): to CN1/AC-131A board 
Ipc A\1-535-316-11 o TERMINAL, GROUND (M4) 


1-562-211-11 o HOUSING, VH 3P 
1-562-210-11 o CONTACT, FEMALE, AWG18-22 


CN1F 
2pcs 


CN1001 A\1-580-375-11 s INLET, AC 3P, MALE 
lpc 4-605-946-01 o COVER, AC INLET 


HARNESS(AU CONT):CN142/SS-49 board to CN311/AU-161 board 


Unstock part 


HARNESS(AU HEAD) :CN315,316/SS-49 board to CN616/AH-28 borad 


CN315F 1-569-196-21 o HOUSING, 3P 
lpcs 1-569-191-11 o CONTACT, FEMALE, AWG22-26 
2pes 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
CN316F 1-569-196-41 o HOUSING, 3P 
lpcs 1-569-191-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG22-26 
2pcs 1-569-193~11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
CN616F 1-569-197-11 o HOUSING, 4P 
4pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


HARNESS(AU IN):CN309/AU-161 board to CN501/CP-183 board 


CN309F 1-569-197-41 o HOUSING, 4P 
4pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
CN501F 1-569-197-41 o HOUSING, 4P 
4pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


HARNESS(AU MIC):CN2/CN-633 board to CN314/AU-161 board 
CN314F 1-569-197-11 o HOUSING, 4P 

lpc 1-569-191-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG22-26 

3pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 

CN2F 1-569-197-11 © HOUSING, 4P 

lpc 1-569-191-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG22-26 

3pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(AU MON):CN154/KY-219 board to CN307/AU-161 board 


Unstock part 


NOTES: *b; SVO-9500MD S/N 10001 to 10720 
SVO-9500MD/9500MD4 


(HARNESS'S CHILD PARTS) 


Ref. No. 


or Q'ty Part No. SP Description 


HARNESS(AU OUT):CN310/AU-161 board to CN502/CP-183 board 


CN310F 1-569-202-21 o HOUSING, 9P 
Spcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24~30 
CN502F 1-569-202-21 0 HOUSING, SP 
Spcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


HARNESS(AU REG):CN140/SS-49 board to CN313/AU-161 board 
Unstock part 


HARNESS(CAPSTAN) :CN632/DR-176 board to CN603/CAPSTAN motor 
(*b: Unstock part.) 


CN632F 1-569-202-11 0 HOUSING, 9P 
8pcs 1-569-191-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG22-26 
Ipc 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
CN603F 1-569-202-11 0 HOUSING, 9P 
8pcs 1-569-191-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG22-26 
Ipc 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


HARNESS(CASSECON) :CN105/SS~49 board to CN001/CM-14 board 
Unstock part 


HARNESS(CASSETTE DOWN): to CN652/HN-160 board 


CN652F 1-569-195-21 0 HOUSING, 2P 
2pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
$1001 1-571-099-11 s SWITCH, MICRO 


HARNESS(CN-KY):CN152/KY-219 board to CN1/CN-633 board 


Unstock part 


HARNESS(CTL):CN107/SS-49 board to CN618/AH-28 board 


CN107F 1-569-196-11 o HOUSING, 3P 
lpc 1-569-191-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG22-26 


2pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
CN618F 1-569-195-11 o HOUSING, 2P 
2pces 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


HARNESS(CR-SS):CN133/SS-49 board to CN213/CR-38 board 


Unstock part (*d: Not in use.) 


HARNESS (DRUM) :CN634/DR-167 board to CN604/DRUM motor 


CN634 1~562-748-11 o HOUSING, BOARD-IN 15P 
15pcs 1-564-832-11 o CONTACT, MALE 

CN604F 1-580-938-11 o HOUSING, 15P 

15pcs 1-565-740-11 0 CONTACT, FEMALE 


*d; SVO-9500MD S/N 10001 to 11620 


14-85 


THUETWUHEL 


(HARNESS'S CHILD PARTS) 


Ref. No. 
or Q'ty 


HARNESS(F ERASE) :CN303/SS-49 board to CN619/FULL ERASE HEAD 


Part No. SP Description 


CN303F 1-569-196-31 o HOUSING, 3P 
lpe 1-569-191-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG22-26 
2pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
CN619F 1-569-195-11 o HOUSING, 2P 
2pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(KY):CN111/SS-49 board to CN151/KY-219 board 


CN111F 1-569-202-31 o HOUSING, 9P 
9pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN151F 1-569~-202-31 0 HOUSING, 9P 

Opcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(LD MOTOR) :CN106/SS-49 board to CN620/LD-35 board 
Unstock part 


CN106 *j 1-562-735-11 o HOUSING, BOARD-IN 2P 
2pcs *j 1-564-831-11 0 CONTACT, MALE 


CN620F* j 1-569-195-11 o HOUSING, 2P 

2pcs *j 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(LED):CN654/HN-160 board to LE-80 board 

CN654F 1-569-195-41 o HOUSING, 2P 

2pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(LS SENSOR ):CN635/DR-167 board to CN610/SE-151 board 
Unstock part 


CN635 *j 1-562-735-11 0 HOUSING, BOARD-IN 2P 
2pcs *j 1-564-832-11 o CONTACT, MALE 


CN610F*j 1-569-195-11 o HOUSING, 2P 
2pcs *j 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(MISS REC): to CN659/HN-160 board 


CN659F 1-569-195~21 o HOUSING, 2P 
2pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


$1002 1~-570-771-11 s SWITCH, MICRO 


HARNESS(OPTION1):CN114/SS-49 board to CN551/0PTION board 


CN114F 1-569-204-11 o HOUSING, 11P 
llpcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN551F  1-569-204-11 o HOUSING, 11P 
llpcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


NOTE: *j; SVO-9500MD S/N 10001 to 11620, and 20001 to 21200 


SV0-9500MD4 S/N 20001 to 12200 
14-86 


(HARNESS'S CHILD PARTS) 


Ref. No. 


or Q'ty Part No. SP Description 
HARNESS(OPTION2):CN110/SS-49 board to CN552/OPTION board 


CN110F 1-569-205-31 o HOUSING, 12P 
12pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN552F 1-569-205-11 o HOUSING, 12P 
12pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(POWER SW):CN2/AC~131A board to CN3/AC-131A board 


CN2F 1-562-285-11 o HOUSING, VH 4P 
2pcs 1-562-210-11 o CONTACT, FEMALE, AWG18-22 


CN3F 1-562-211-11 0 HOUSING, VH 3P 
2pcs 1-562-210-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG18-22 


$1004 f\1-570-544-11 s SWITCH, PUSH (AC POWER) 
Ipc 3-174-480-01 o COVER, SWITCH 
HARNESS(REMAIN) :CN116/SS-49 board to CN503/CP-183 board 


CN116F 1-569-206-41 o HOUSING, 13P 
8pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN503F  1-569-201-11 o HOUSING, 8P 

8pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(RP AFM):CN308/AU-161 board to CN805/RP-62 board 
CN308F 1-569-199-31 o HOUSING, 6P 

Ipc 1-569-191-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG22-26 

5pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
CN805F 1-569-199-31 o HOUSING, 6P 

Ipc 1-569-191-11 o CONTACT, FEMALE, AWG22-26 

5pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(RP CONT) :CN132/SS-49 board to CN803/RP~62 board 


CN132F 1-569-199-41 o HOUSING, 6P 
6pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN803F  1-569-199-41 o HOUSING, 6P 

6pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(RP FSC):CN206/V0-37 board to CN806/RP-62 board 
Unstock part 


CN206 *j 1-562-738-11 0 HOUSING, BOARD-IN 5P 
5pcs *j 1-564-831-11 0 CONTACT, MALE 


CN806F*j 1-569-198-11 o HOUSING, 5P 

5pcs *j 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(RP PB):CN202/V0-37 board to CN802/RP-62 board 
Unstock part 


CN202 *j 1-569-740-11 o HOUSING, BOARD-IN 7P 
7pcs *j 1-564-831-11 0 CONTACT, MALE 


CN802F*j 1~569-200-11 o HOUSING, 7P 
7pcs *j 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


$V0-9500MD/9500MD4 


(HARNESS'S CHILD PARTS) 


Ref. No. 
or Q'ty 


HARNESS(RP REC):CN207/VO-37 board to CN807/RP-62 board 


Part No. SP Description 
Unstock part 


CN207 1-569-739-11 0 HOUSING, BOARD-IN 6P 
6pcs 1-564-831-11 0 CONTACT, MALE 


CN807F 1-569-199-11 o HOUSING, 6P 

6pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(RP-VO):CN208/V0-37 board to CN808/RP-62 board 
Unstock part 


CN208 *j 1-562-736-11 o HOUSING, BOARD-IN 3P 
3pcs *j 1-564-831-11 o CONTACT, MALE 


CN808F* j 1-569-196-11 o HOUSING, 3P 
3pcs *j 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


HARNESS(S-DR1):CN1/DR-153(b) board to CN1/S-REEL motor 
HARNESS(S-DR2):CN2/DR-153(b) board to CN2/S-REEL motor 


Unstock parts 


HARNESS(S-REEL ):CN123/SS-49 board to CN3/DR-153(b) board 


Unstock part 


HARNESS(S-TEN):CN657/HN-160 board to LE-86 & SE-151 boards 


CN657F 1-569-198-41 o HOUSING, 5P 
5pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(SS REG):CN100/SS-49 board to CN902/DC-53 board 


CN100F 1-561-992-11 0 HOUSING, 11P 
llpes 1-560-901-21 o CONTACT, FEMALE 


CN902F 1-561-992-11 o HOUSING, 11P 
llpcs 1-560-901-21 o CONTACT, FEMALE 


HARNESS(SW-1):CN102/SS-49 board to CN658/HN-160 board 
HARNESS(SH-2):CN103/SS-49 board to CN655/HN-160 board 


Unstock parts 


HARNESS(T-BRAKE C):DR-167 board to CN1/DUS-544 board 


CN1F 1-569-195-11 0 HOUSING, 2P 
2pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


HARNESS(T-0R1):CN1/DR-153(a) board to CN1/T-REEL motor 
HARNESS(T-DR2):CN2/DR-153(a) board to CN2/T-REEL motor 


Unstock parts 


HARNESS(T-REEL ):CN124/SS-49 board to CN3/DR-153(a) board 


Unstock part 


NOTE: *j; SVO-9500MD S/N 10001 to 11620, and 20001 to 21200 


SVO-9500MD4 S/N 20001 to 12200 
SVO-9500MD/9500MD4 


(HARNESS'S CHILD PARTS) 


Ref. No. 
or Q'ty 


HARNESS(T-TOP):CN651/HN-160 board to SE-152 board 


Part No. SP Description 


CN651F 1-569-195-11 o HOUSING, 2P 
2pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(TR):CN117/SS-49 board to CN157/KY-219 board 


CN117F 1-569-197-21 o HOUSING, 4P 
4pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN157F =©1-569-197-21 0 HOUSING, 4P 
4pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(VHS CASSETTE): to CN653/HN-160 board 


CN653F 1-569-195-31 o HOUSING, 2P 
2pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


$1003 1-571-099-11 s SWITCH, MICRO 


HARNESS(VM GND): to VM-12 board 
lpc 1-535-199-11 o TERMINAL, SOLDERLESS 


HARNESS(VM VO-1):CN221/VO-37 board to CN701/VM-12 board 


CN221F 1-569-202-11 o HOUSING, 9P 
8pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN701F 1-569-202-41 0 HOUSING, 9P : 
8pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(VM VO-2):CN222/VO-37 board to CN702/VM-12 board 


CN222F 1-569-198-41 0 HOUSING, 5P 
4pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN702F 1-569-198-41 o HOUSING, 5P 
Apcs 1~-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(VO CONT):CN203/VO-37 board to CN131/SS-49 board 


Unstock part 


HARNESS(VO CP1):CN231/VO-37 board to CN504/CP-183 board 


CN231F 1-569-198-41 0 HOUSING, 5P 
5pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN504F = 1-569-198-41 o HOUSING, 5P 
5pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 
HARNESS(VO CP2):CN232/V0-37 board to CN505/CP-183 board 


CN232F 1-569-201-21 o HOUSING, 8P 
8pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


CN505F 1-569-201-21 o HOUSING, 8P 
8pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 


14-87 


(UNNI 


(HARNESS'S CHILD PARTS) 14-4. PACKING MATERIALS AND ACCESSORIES 
Ref. No. Ref. No. 

or Q'ty Part No. SP Description or Q'ty Part No. SP Description 

HARNESS(VO REG):CN201/VO-37 board to CN130/SS-49 board Ipc  A1-556-813-11 s CORD, POWER 3P 

Unstock part Ipc 3-177-400-01 0 INDIVIDUAL CARTON (for SVO-9500MD) 


lpe 3-177-401-01 0 INDIVIDUAL CARTON (for SVO-9500MD4) 
Ipc 3-177-197-01 0 CUSHION (UPPER) 
BRAKE SOLENOID: to CN656/HN-160 board Ipc 3-177-198-01 o CUSHION (LOWER) 
lpe 3-704-295-01 0 BAG, PROTECTION (STANDARD) 
CNO56F 1-569-196-11 0 HOUSING, 3P 
3pcs 1-569-193-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG24-30 Ipc AA3-754-503-21 s MANUAL, INSTRUCTION 


DEW CONDENSATION SENSOR: to CN108/SS-49 board 


CN108F 1-562-147-11 0 HOUSING, 2P 
2pces 1-564-026-00 o CONTACT, FEMALE, AWG26-30 


14-5. OPTIONAL FIXTURES LIST 
PINCH SOLENOID: to CN118/SS-49 board 


CN118F 1-569-196-31 0 HOUSING, 3P 
3pces 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 H-7099-035-H o TORQUE GAUGE ADAPTOR 
; H-7099-039-H o TORQUE GAUGE 
H-7099-046-H o ALIGNMENT TAPE, JVC-Mii-1(NTSC) 


J-6080-811-A o GUIDE HEIGHT ADJ. DRIVER 


Part No. SP Description 


POWER TRANSFORMER:CN4/AC-131A board to CN101/DC-53 board 


CN4F #A1-562-286-11 o HOUSING, VH 5P or 
3pes 1-562-210-11 0 CONTACT, FEMALE, ANG18-22 J-6082-044-A 0 GUIDE HEIGHT ADJ. DRIVER 
CN101F AA\1-562-285-11 o HOUSING, VH 4P J-6080-840-A o SMALL MIRROR 


4pcs 1-562-210-11 0 CONTACT, FEMALE, AWG18-22 
J-6090-014-A o MOLYCOTE GREASE EM-30LG 


or 
T-BRAKE SOLENOID: to CN633/DR-167 board 4-918-645-01 0 MOLYCOTE GREASE EM-30L 
CN633F 1-569-196-11 0 HOUSING, 3P J-6380-040-A o RG REFERENCE PIN (1) 
3pcs 1-569-193-11 o CONTACT, FEMALE, AWG24-30 J-6380-050-A o RG REFERENCE PIN (2) 


J-6380-080-A o REFERENCE PLATE 
J-6380-090-A o REEL TABLE HEIGHT ADJ. TOOL 
J-6380-550-A o MASTER BLOCK 


J-6380-700-A o MASTER BLOCK 

J-6380-710-A 0 X VALUE ADJUSTMENT TOOL 
J-6381-370-A o RP EXTENSION TOOL 
J-6381-380-A o S-BNC VIDEO CABLE 
J-6381-900-A o Y/C DELAY ADJUSTMENT TOOL 


2-034-697-00 o CLEANING CLOTH 


7-700-736-05 o L-SHAPED HEXAGONAL WRENCH( 1.5mm) 
7-700-736-06 o L-SHAPED HEXAGONAL WRENCH(0.89nm) 
7-700-751-02 0 BOX DRIVER(5.5nm) 


8-192-602-43 o ALIGNMENT TAPE, KRV-5821NSA 
8-192-603-11 0 ALIGNMENT TAPE, KRV-31NS 
8-192-603-51 o ALIGNMENT TAPE, KRV-35NF 
8-192-603-91 o ALIGNMENT TAPE, KRV-39NF 

- Pending - o ALIGNMENT TAPE, KRV-4SHNS(S-VHS) 


- Pending - o ALIGNMENT TAPE, KRV-45NS(VHS) 
8 8-192-605-21 o ALIGNMENT TAPE, KRV-S1HN(S-VHS) 

Qs 8-192-605-31 0 ALIGNMENT TAPE, KRV-51N(VHS) 
8-896-024-94 0 BLANK TAPE, GR-120KG(VHS) 


9-911-053-00 o THICKNESS GAUGE 
9-919-573-01 o CLEANING FLUID 


COMMERCIALLY SOLD 
TENTELOMETER, T2-H7-UMC 
HEAD DEGAUSSER 
S-VHS BLANK TAPE 


14-88 SVO0-9500MD/9500MD4 


